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YOPI IPITSA rT- dn onen- 


UTLANDSKA FACKTIDSKRIFTER 
INOM 


BYGG- OCH ANLAGGNINGSOMRÅDET 


Ett urval av 233 tidskrifter som ur 
olika synpunkter bedömts som intres- 
santa för byggfackmån. 


Innehåll: 
Sökordsregister 3 


Förteckning över tidskrifterna i 
alfabetisk ordning 10 


* tidskriften finns hos BYGGDOK 


O 1979 BYGGDOK/Institutet för byggdokumentation, Stockholm 
ISBN 91-7240-036-6 


SÖKORDSREGISTER 


Akustik, se Buller 


Arbetarskydd (jfr Arbetsmiljö) 
65.115: 122, 190, 231 


Arbetsmarknadsfrågor 


94 


Arbetsmiljö (jfr Arbetarskydd) 
6, 9, 122, 190, 231 


Arkitektur 

Då: Ål. 12 13 00 25501041, 18,19, 2045-21 22512715 7280 IG 
37, 44, 465 52558, 653 663 673 74 19s 120,1605. 168, 175, 178; 
1825. E8 ry 1985 2071, 222 


Avfallshantering, se Miljövård 


Belysning 
118, 130, 136 


Bergrum, se Tunnlar 
i se Underjordsbyggande 


Bergsteknik 
137, 213 


Betongindustri 


25, 42, 82 


Betongkonstruktioner 


4, 25, 40, 41, 42, 48, 53, 121, 128, 140, 152, 230 


Bevattning 


3y- 138; 2215 227 


Bostadsfrågor 


16, 39, 82, 110, 153, 159, 167, 225 


Brandteknik 
93 


Broar, se Vattenbyggnad 
2 se Väg- och vattenbyggnad 


Buller (jfr Arbetsmiljö) 
La 124, 126,.1955 162 


Byggande 


Jå sg ME 125 1, 255 VO 285 29 


30, 315, 32533, 34, 35, 


36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49; 50, 52, 55, 56, 57, 


623 034 65, 82, 07, 109, TELs 112, 1145 
52, 1534 1571, 159, 16% 166, 110, 158, 
232 


Byggforskning 
15; 43.25, 495 50, 53, 506403, - 10, 92 


Byggindustrialisering 


82, 112 


Byggmaskiner 
32, 35 


Byggmaterial, se Material 


Byggnormer 


25; 26, 56, 70 


Byggteknik 
30, 34, 36, 55, 67, 94, 160 


Datorstödd projektering 
61 


116, 128, 131, 140, 147, 
192, 204, 209, 225, 230, 


148,. 153, 173, 182 


Ekologi 
76: 1565. 215 


Ekonomi 


69, 94 


Elteknik 
78, 79, 80, 136, 174 


Elvärme (jfr Fjärrvärme) 
(jfr Uppvärmning) 


81 


Energi 
dy 105. 23, Is. 545 004 93 04, 9055-0604 964 07, 101, 105, 106, 
1085. 139, 165, 166,- 183, 184; 1854 193, 200, 217; 223 


Ergonomi 


6; 123 


Fjärrvärme (jfr Elvärme) 
(jfr Uppvärmning) 


12,5 91 


Formgivning 


12.655 158 


Gas, se Olje- och gasbrånslen 


Geoteknik 
71, 98, 134, 198 


Grundlåggning 
36, 39, 100, 109 


Hamnanlåggningar 


73, 144 


Handel 
69, 94 


Havsteknik (jfr Olje- och gasbrånslen) 
73, 144, 165, 166, 197 


Industribyggande 
34, 232 


Inredning 


13, 16, 20, 74, 158 


Kanaler (jfr Vattenbyggnad) 
(jfr Våg- och vattenbyggnad) 


144 


Kartering (jfr Lantmäteri) 


141 


Katastrofskydd 
71, 149 


Kommunalteknik (jfr Miljövård) 
(jfr VA-teknik) 


925 95, LT 


Konstruktionsberåkningar (jfr Våg- och vattenbyggnad) 

Ly dy 265.315 354, 36, 39, 41, 42, 45, 594 56, 654 TI 82, 85, 
99, 101, 108, 111, 121, 131, 132, 140, 164, 169, 172, 173, 180, 
20235 2035 204, 217 


Kostnadsanalyser och beräkningar 


12, 131 


Kylteknik 
23, 24, 51, 103, 146, 150, 163, 181, 186, 188, 191, 206 


Landskapsplanering 


13, 20, 151 


Lantmäteri (jfr Kartering) 


141 


Luftbehandling 
23, 24, 51, 60, 103, 104, 105, 106, 108, 146, 163, 186, 189, 
193, 206, 228 


Material 


15.255 264.295 325-49, 63, 107, 130; 155, 230 


Materialprovning 


495 705 1003 111, -L235 1283 1403 1525 154, 155 


Miljövård 
3, 9, 59, 164 89, 90, 95, 102, 115, 127, 133, 142, 156, 161, 
176, 177, 183, 210, 215, 218, 219, 220, 221, 229 


Olje- och gasbränslen (jfr Havsteknik) 
96, 97, 101, 165, 166 


Plast 
147 


Rörledningsteknik 


101; 106, 233 


Samhållsfrågor 


88, 196, 214 


Samhållsplanering 
23 Dy 12135 155 28, 995 Sly 46052, 50, Ta 09925 110, TI), 
129% 1425 2153: 216, 226,-225 


Solenergi (jfr Energi) 
10, 85, 119, 199, 200 


Stålkonstruktioner 


1, 4, 53, 140, 202 


Tegel 
160 


Teknik, allmånt 
117, 194, 195, 212 


Trafikleder, se Samhållsplanering 
så se Vågbyggnad 
se Väg- och vattenbyggnad 


u 


Transportteknik 


208 


Träkonstruktioner 


164 


Tunnlar 


41, 973 


U-lånder 


49: 64, 09; 174 1105 1213- 153: 156,-157, 16754 215 


Underjordsbyggande 
213 


Uppvårmning (jfr Elvårme) 
(jfr Fjårrvårme) 


234 245. OL 54 00,.72,-975 995.103, 1044. 105, 106, 108, 130, 
146, 150, 163, 181, 186;, 188, 189; 193, 201, 2064 217, 2285. 229 


VA-installationer 


99,.1263,: 171, 161, 1883. 1869, -201,. 206, 228, 229 


VA-teknik (jfr Kommunalteknik) 

(jfr Miljövård) 
3, 51, 59, 99, 102, 133, 138, 143, 163, 171, 176, 210, 218, 
919, 291; 233 


Vattenbyggnad (jfr Våg- och vattenbyggnad) 
34 TO LAs 2 2 


VVS, se Luftbehandling 
n se Uppvärmning 
se VA-installationer 


u 
Vägbyggnad (jfr Väg- och vattenbyggnad) 
29, 38 


Väg- och vattenbyggnad 

46 0 954 56, 455 55, 59,02, B7; 100, 111; 1205 1325 197; 
155459, 169. 10, 172, 173, 175 19 180; 192; 198; 200; 
203, 205, 209, 219, 226 = 


Ed 
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AA - se l'Architecture d'Aujourd'hui 


ACI Proceedings - se Journal of the American Concrete Institute 


Acier-Stahl-Steel 


Tidskrift med internationell inriktning, som behandlar stål och dess 
olika anvåndningsområden inom byggsektorn. Ger teknisk information 
till stor del genom fotografier och teckningar, åtföljda av kommen- 
tarer och detaljförklaringar. 


Adress: Centre Belgo-Luxembourgeois d'Information de 1'Acier 
7, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 

Utkommer:: 4 gånger per år 

Språk: Engelska, franska, italienska, spanska, tyska 

Upplaga: 3 000 - 5 000 

Grundad: 1932 

ISSN: 0001-4923 


Actualités DRB - se Building Research News 


ATA Journal 


Organ för the American Institute of Architects. Vänder sig framför 
allt till arkitekter, produkttillverkare och organisationer inom 
byggbranschen. Har olika temanummer, i vilka man behandlar t ex 
energifrågor i samband med byggande. 


Adress: The American Institute of Architects 
1735 New York Avenue N W 
Washington, D C 20006 

Utkommer: 14 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 26.680 

Grundad: 1944 

ISSN: 0001-1479 


AJ - se The Architects Journal 


American Water Works Association. Journal 


Tekniska artiklar, vilka behandlar vattenförsörjningssektorn. 
Varje nummer behandlar ett speciellt ämne, som t ex problem som 
uppstår i samband med torka, ekonomi och politik inom vattenför- 
sörjningsområdet. 


Adress: The American Water Works Association 
6666 West Quincy Avenue 
Denver, Co 80235 


gd er 


Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 26 000 

Grundad: 1914 

ISSN: 0003-150X 


Annales de 1'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics 
(Annales ITBTP) 


Innehåller en samling artiklar, vilka behandlar olika "stående" 
åmnen, som t ex stål- och betongkonstruktion, våg- och vattenbygg- 
nad. Varje nummer innehåller dessutom en avdelning med teknisk 
dokumentation. 


Adress: ITBTP Services des Annales 
9, rue la Perouse 
75116 Paris 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Franska, sammandrag på tyska, engelska, spanska 
Upplaga: 5 500 
Grundad: 1948 
ISSN: 0020-2568 


Annales des Ponts et Chaussées 


Innehåller bl a artiklar som presenterar utvecklingen av vissa tek- 
niska produkter inom väg- och vattenbyggnadsområdet. Även korta mo- 
nografier över verk som behandlar nyheter inom konstruktionsområdet 
Riktar sig till ingenjörer inom den privata och offentliga sektorn, 
till franska och utländska undervisnings- och forskningsorgan. 


Adress: Annales des Ponts et Chaussées 
254, rue de Vanguard 
75740 Paris Cedex 15 

Utkommer: 64 gånger per år 

Språk: Franska. Resumé av de viktigaste artiklarna på arabiska, 
engelska, franska, portugisiska, ryska, spanska, tyska 

Upplaga: | 

Grundad: 

ISSN: 0003-4304 


Annales ITBTP - se Annales de 1'Institut Technique du Batiment et 
des Travaux Publics 


Annals of Occupational Hygiene 


Internationell tidskrift som sysslar med arbetsmiljöfrågor och ar- 
betarskydd. Tåcker områden som toxikologi, strålningsrisker, indu- 
stribuller. 


Adress: Pergamon Press, Inc 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 


Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: | 
Grundad: 1958 
ISSN: 0003-4878 


Applied Acoustics 


Behandlar tillåmpningen av akustiska principer i samband med inred- 
nings- och formgivningsfrågor. Särskilt stor vikt läggs vid att 
presentera olika material som anvånds. I samband dårmed ges också 
information från tillverkare. Informationen presenteras ofta grafiskt 
och i tabellform och riktar sig till ingenjörer, teknologer och ar- 
kitekter verksamma inom området. Internationell inriktning. 


Adress: Applied Science Publishers Ltd 
Ripple Road 
Barking, Essex 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska, franska, tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1968 

ISSN: 0003-682X 


Applied Energy 


Teknisk-vetenskaplig tidskrift som behandlar olika energiformer och 
dess skilda användningsområden. Tar även upp miljövårdsfrågor i sam- 
band med energianvändning. 


Adress: Applied Science Publishers Ltd 
Ripple Road 
Barking, Essex 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1975 
ISSN: 0306-2619 


Applied Ergonomics 


Behandlar förhållandet människa-maskin-miljö. Syftar till att hålla 
yrkesmän inom området informerade om de senaste rönen och trenderna. 


Adress: IPC Science and Technology Press Ltd 
IPC House, 32 High Street 
Guildford, Surrey 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 1969 

ISSN: 0003-6870 


10 Applied Solar Energy 


11 


*. 42 


13 


Engelsk översättning av Geliotekhnika. 


Adress: Allerton Press, Inc. 
150 Fifth Avenue 
New York, N Y 10011 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1965 
ISSN: 0003-701X 


AR - se The Architectural Review 


Architect and Builder 


Adress: Laurie Wale (Pty) Ltd 
Box 4591 
Kapstaden 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Engelska 


Upplaga: 2 100 
Grundad: 1951 
ISSN: 0003-8407 


The Architects Journal (AJ) 


Innehåller korta nyheter, kommentarer och diskussioner angående 
arkitektur, planering, formgivning av yrkesmåssigt och allmånt 
intresse. Omfattar också en avdelning med teknisk information. 
Riktar sig framför allt till arkitekter 1 artiklar som ger projekt- 
presentationer och detaljerade kostnadsanalyser. 


Adress: The Architectural Press Ltd 
9 Queen Anne's Gate 
London, SWIH 9BY 

Utkommer: 1 gång per vecka 

Språk: Engelska 

Upplaga: 2 720 

Grundad: 1895 

ISSN: 0003-8466 


The Architectural Review (AR) 


Tar upp nya utvecklingstendenser inom arkitektur. Behandlar stads- 
planering, markplanering, inredning, byggmiljö. En internationell 
tidskrift som vänder sig till arkitekter, planerare men även tar upp 
frågor av mer allmänt intresse. Stor vikt vid fotografier och teck- 
ningar. 


Adress: The Architectural Press Ltd 
9 Queen Anne * Cate 
London, SWIH 9BY 

Utkommer: 1 gång per månad 
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15 
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Språk: Engelska 
Upplaga: 16 750 
Grundad: 1897 
ISSN: 0003-861X 


l'Architecture d'Aujourd'hui (AA) 


Varje nummer behandlar ett visst ämne som t ex renovering, 
konstruktion av solenergihus. Tidskriften innehåller dessutom 
korta aktuella nyheter från andra länder. Mycket stor vikt vid 
fotografier och teckningar, åtföljda av kommentarer. 


Adress: l'Architecture d'Aujourd'hui 
67, avenue de Wagram 
75017 Paris 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Franska. Resuméer på engelska, spanska 
Upplaga: 22 500 
Grundad: 1929 
ISSN: 0003-8695 


Architektur der DDR 
(förr: Deutsche Architektur) 


Organ för Bauakademie der DDR och Bund der Architekten der DDR. 
Informerar om aktuella problem inom arkitektur och samhälls- 
planering, med särskild inriktning på problem specifika för 
socialistiska länder. Orienterar om utvecklingen inom byggnads- 
väsendet och om nya rön på forskningsområdet. Varje nummer tar upp 
ett tema, som t ex stadsplanering, industribyggande. 


Adress: VEB Verlag fir Bauwesen 
Französische Strasse 13-14 
108 Berlin | 
Utkommer: 1 gång per månad 
Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska, ryska 


Upplaga: 10 000 
Grundad: 1951 
ISSN: 0011-9865 


Architektur und Wohnwelt (AW) 
(T o m 1971: Architektur und Wohnform) 


Tidskrift för arkitektur, inredning, bostadsfrågor, teknisk utbygg- 
nad. Bygger framför allt på bilder och teckningar med kommentarer 
samt kortare artiklar. Riktar sig främst till arkitekter och pla- 
nerare. 


Adress: Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH 
Postfach 3081 
7000 Stuttgart I 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga 10 000 

Grundad: 1890 

ISSN: 0340-3912 


17 
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20 


Architektura CSR 


Adress: Svaz Architektu CSR Pren. till: Artia 
Letenska 5 Ve Smeckach 30 
11845 Prag 1 11127 Prag 
Utkommer: 10 gånger per år 
Språk: Tjeckiska, sammandrag på engelska, franska, ryska, tyska 


Upplaga: 5 800 
Grundad: 1938 
ISSN: 0300-5305 


Arkhitektura SSSR 


Kortare artiklar om arkitektur och byggande. Stor vikt vid foto- 
grafier. 


Adress: Mezhdunarodnaya Kniga 
Smolenskaya Sennayo 32/34 
Moskva G 200 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Ryska 

Upplaga: 14 250 

Grundad: 1933 

ISSN: 0004-1939 


Arkitekten 


Organ för Danske Arkitekters Landsforbund och för Akademisk Arkitekt- 
forening. Längre artiklar som behandlar bl a nya tendenser inom ar- 
kitektur, stadsplanering. Olika temanummer, där t ex bostadssanering 
behandlas. Stor vikt vid fotografier och ritningar. 


Adress: Arkitektens forlag 
Nyhavn 43 
1051 Köpenhamn K 
Utkommer: Varannan vecka 
Språk: Danska 
Upplaga: 5 800 
Grundad: 1957 
ISSN: 0004-198X 


Arkitektnytt 


Organ för Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske Landskaps- 
arkitekters forening (NLA), Norske interiörarkitekters landsforening 
(NIL). Nyhetstidskrift för norska arkitekter och landskapsarkitekter. 
Innehåller facknyheter och reportage. Debatterar tekniska och ideo- 
logiska frågor inom området. Publicerar separat ett tillägg till 
vissa nummer, Norske arkitekturkonkurranser, som presenterar bidrag 
till olika arkitekturtävlingar inom Norge. 


Adress: Norske Arkitekters Landsforbund 
Josefines Gate 34 
Oslo 3 

Utkommer: 20 gånger per år 

Språk: Norska 


Upplaga: 2 700 
Grundad: 1951 
ISSN: 0004-1998 


* 21 Arkitektur DK 
(Förr: Arkitektur) 


Dokumenterande skrift som bygger på fotografier, ritningar och 
arkitekters egna tekniska beskrivningar. Projektpresentationer. 
Vånder sig uteslutande till projekterande arkitekter. 


Adress: Arkitektens Forlag 
43 Nyhavn 
1051 Köpenhamn K 
Utkommer: 8 gånger per år 
Språk: Danska, sammandrag på engelska (tyska) 
Upplaga: 3 900 | 
Grundad: 1957 
ISSN: 


* 22 Arkkitehti/finsk arkitekturtidskrift 


Organ för Finlands Arkitektförbund. Innehåller korta projektpre- 
sentationer såvål som långre debatterande artiklar. Stor vikt vid 
fotografier och ritningar. Innehåller dessutom en separat tåvlings- 
bilaga, Arkkitehtuurikilpailuja, som presenterar arkitekturtåvlingar 
i Finland. Språk: Finska (ibland engelska). 


Adress: Finlands Arkitektförbund: 
Unionsgatan 30 
00100 Helsingfors 10 

Utkommer: 8 gånger per år 

Språk: Finska (en del artiklar åven svenska), sammandrag på 
engelska 

Upplaga: 4 000 

Grundad: 1904 

ISSN: 0004-2129 


Arkkitehtuurikilpailuja - se Arkkitehti 
ASCE Journals - se Journal of ..... 


ASCE Transportation Engineering - se Transportation Engineering 
Journal of ASCE 


* 23 ASHRAE Journal 


Organ för American Society of Heating, Refrigerating and Air- 
Conditioning Engineers. Behandlar åmnen som berör kylteknik, luft- 
konditionering, vårmeinstallationer, energibesparing. Riktar sig 
till ingenjörer, vetenskapsmån och arkitekter. 


Adress: American Society of Heating, Refrigerating and Air- 
Conditioning Engineers, Inc 
345 E 47th Street 
New York, N Y 10017 


24 


25 


Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 34 000 

Grundad: 1894 

ISSN: 0001-2491 


Australian Refrigeration, Air Conditioning and Heating 


Utges av the Australian Institute of Refrigeration, Air Con- 
ditioning and Heating Inc, the Cold Storage Association of 
Australia, Commonwealth Associated Ice Industries. Teknisk 
tidskrift som behandlar luftkonditionering, kyl- och vårme- 
installationer. Behandlar även i stor utsträckning energifrågor 
(energibesparing). Rapporterar från konferenser och kongresser 
som berör dessa organ. 


Adress: Page Publications Pty Ltd 
Box 606, G P 0 
Sydney, N S W 2001 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 2 465 

Grundad: 1963 

ISSN: 0005-0148 


AW - se Architektur und Wohnwelt 


Le Batiment Batir 
(Förr: Batir) 


Behandlar byggande och byggmaterial med sårskild tonvikt på betong- 
konstruktioner och -industri. Innehåller korta, aktuella nyheter 
om ny teknik samt normer och lagstiftning inom området. 


Adress: S A R L Le Batiment 
6, rue Paul-Valéry 
75116 Paris 
Utkommer: 10 gånger per år 
Språk: Franska 
Upplaga: 6 300 
Grundad: 1950. Ny titel fr o m 1975. 
ISSN: 


Batiment International - se Building Research and Practice 


* 26 


* 27 


28 


* 29 


Bauen mit Holz 


Organ för Bund Deutscher Zimmermeister inom Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes. Behandlar byggnadskonstruktion och -material 
och har i samband dårmed också konstruktionsberåkningar. Presen- 
terar nya normer och forskning inom området samt nya tekniska 
hjålpmedel. 


Adress: Bruderverlag 
Postfach 1748 
7500 Karlsruhe 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 7 000 

Grundad: 1899 

ISSN: 0005-6545 


Bauen und Wohnen 


Presentation av olika hustyper och byggnadsprojekt. Ritningar och 
fyllig dokumentering av utförda projekt. Riktar sig till byggare 
och arkitekter. Internationell inriktning. 


Adress: Verlag Bauen und Wohnen GmbH 
Zeitschriftenvertrieb 
Rosenheimer Strasse 145 

: 8000 München 80 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 

Upplaga: 16 000 

Grundad: 1946 

ISSN: 0005-6529 


Bauforum 


Facktidskrift för arkitektur, byggteknik, byggekonomi. Presenterar 
olika byggnadsprojekt med fotografier, ritningar och långre kommen- 
tarer. Även samhållsplanering. 


Adress: Baufachverlag Wien GmbH 
Fiirstengasse 1 
1090 Wien 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Tyska 


Upplaga: 5 000 
Grundad: 1967 
ISSN: 0005-6863 


Baugewerbe 


Officiellt organ för Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Tid- 
skrift för byggföretagare. Innehåller korta aktuella nyheter såvål 
som långre artiklar, vilka t ex behandlar byggnadsmaterial och 
byggteknik. Har en sårskild avdelning som tar upp vågbyggnad. 


Adress: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller 
Postfach 410949 
5000 Köln 41 


30 


KAL 


*32 


Utkommer: 2 gånger per månad 
Språk: Tyska 

Upplaga: 9 500 

Grundad: 1920 

ISSN: 0005-6634 


Bauinformation, Wissenschaft und Technik 
(T om 1976 Bauinformation) 


Adress: Bauakademie der DDR 
Wallstrasse 27 
102 Berlin 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Tyska 
Upplaga: 
Grundad: 1966 
ISSN: 
Bauingenieur 


Tidskrift för byggbranschen i sin helhet. Tar upp såvål teo- 
retiska som praktiska frågor inom området. Presenterar byggprojekt 
inom och utom Tyskland. Tar upp byggmaterialfrågor, konstruktions- 
beråkningar. 


Adress: Springer-Verlag 
Heidelberger Platz 3 
1000 Berlin 33 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1920 
ISSN: 0005-6650 


Baumaschine und Bautechnik (BMT) 


Internationell tidskrift som vänder sig till byggnads- och civil- 
ingenjörer. Behandlar utveckling och användning av maskiner inom 
byggandet i stort och framför allt inom väg- och vattenbyggnad. 

Dess syften är framför allt att informera om tekniska nyheter. Kom- 
binationsprenumeration med Bauwirtschaft finns. 


Adress: Bauverlag GmbH 

| Wittelsbacherstrasse 10 

62 Wiesbaden 

Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 
Upplaga: 6 000 
Grundad: 1954 
ISSN: 0005-6693 


* 33 Baumeister 


Tidskrift för arkitektur, planering och miljö. Innehåller korta 
nyheter och projektpresentationer, vilka fråmst bygger på foto- 
grafier och ritningar. 


Adress: Verlag Georg D W Callwey 
Postfach 800409 
8000 Miinchen 80 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska, sammandrag på engelska 

Upplaga: 20 000 

Grundad: 1902 

ISSN: 0005-674X 


* 34 Bauplanung - Bautechnik 


Behandlar byggtekniska, teknologiska och ekonomiska problem be- 
träffande såväl industri- som bostadsbyggande. Tar upp problem 
rörande projektering och standardisering. Informerar om nya rön 
inom byggforskningen. Konstruktionsberäkningar. Ges ut av 
Ministerium für Bauwesen der DDR, Kammer der Technik, Fachver- 
band Bauwesen. 


Adress: VEB Verlag für Bauwesen 
Französische Strasse 13/14 
108 Berlin 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 

Grundad: 1947 

ISSN: 0005-6758 


* 35 Baupraxis 


Behandlar byggmaskiner, byggproduktion, väg- och vattenbyggnad i 
såvål längre artiklar som korta aktuella nyhetsnotiser. Vänder sig 
till byggföretag. 


Adress: — Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH 
Postfach 1380 
7022 Leinfelden-Echterdingen 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska | 

Upplaga: 8 000 

Grundad: 1948: 

ISSN: 0005-6766 


* 36 Die Bautechnik (Ausgabe B) 
(Ausgabe B med bilaga "Der Stahlbau", Ausgabe Å utan bilaga) 


Tidskrift för byggfacket. Tekniska artiklar om byggande, brobyggnad, 
grundlåggning, vattenbyggnad. Konstruktionsberåkningar. 


* 38 


* 39 


Adress: 


Utkommer: 


Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Bauwelt 


Innehåller korta aktuella nyheter och längre artiklar som behandlar 
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Verlag Ernst & Sohn 


Hohenzollerndamm 170 
1000 Berlin 31 

12 gånger per år 
Tyska 

8 000 

1923 

0038-9145 


framför allt arkitektur och samhållsplanering. Stor vikt vid 
fotografier och teckningar. 


Adress: 


Utkommer: 


Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH 

Schliterstrasse 42 

1000 Berlin 15 

l gång per vecka, med ett temanummer "Stadtbauwelt" 
varje kvartal 


Tyska 


12 500 
1910 
0005-6855 


Bauwirtschaft (BW) 


Officiellt organ för Hauptverband der Deutschen Bauindustrie och 
Bundesverband Steine und Erden. Kortare artiklar, som tar upp 
nyheter och utvecklingstendenser beträffande bl a byggmaterial, 
byggplanering, vågbyggnad. Riktar sig framför allt till byggföre- 


tag. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Bauzeitung 


Bauverlag GmbH 
Wittelsbacherstrasse 10 
6200 Wiesbaden 

1 gång per vecka 

Tyska 

6 000 

1947 

0341-3810 


Tidskrift som inriktar sig på kommunala angelågenheter, fråmst 


bostadsfrågor. Stort antal ritningar. Utges av Ministerium fir 
Bauwesen der DDR, Kammer der Technik. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


VEB Verlag für Bauwesen 
Postfach 1232 

108 Berlin 

12 gānger per år 

Tyska 


1947 
0005-6871 


* 40 Beton. Herstellung. Verwendung 


* 41 


* 42 


Officiellt organ för Bundesverband der Deutschen Zementindustrie. 
Innehåller korta nyheter och långre artiklar angående byggande 
och betongkonstruktioner. 


Adress: Beton Verlag GmbH 
Postfach 450 
4000 Disseldorf-Oberkassel 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 
Upplaga: 7 000 
Grundad: 1951 
ISSN: 0005-9846 


Beton- und Stahlbetonbau 


Artiklar som presenterar praktiska och teoretiska problem i samband 
med forskning om och anvåndande av betong inom olika områden. Kon- 
struktionsberåkningar. 


Adress: Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 
Hohenzollerndamm 170 
1000 Berlin 31 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 10 600 

Grundad: 1901 

ISSN: 0005-9900 


Betonwerk und Fertigteil-Technik (BFT) 


Officiellt organ för Bundesverband Deutscher Beton- und Fertigteil- 
industrie. Behandlar betongindustrin och dess villkor, nya metoder 
inom cement- och betong konstruktion och produktion. Förtillverk- 
ning. Konstruktionsberåkningar. 


Adress: Bauverlag GmbH 


Postfach 1460 
6200 Wiesbaden 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska, en del artiklar åven på engelska. Sammandrag på 
engelska, franska 

Upplaga: 6 500 

Grundad: 1934 

ISSN: 0373-4331 


BFT - se Betonwerk und Fertigteil-Technik 


BMT - se Baumaschine und Bautechnik 


* 43 


* 44 


* 45 


* 46 
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Boletim Mensal de Informacao 


Organ för Laboratörio Nacional de Engenharia Civil. Vånder sig 
till civilingenjörer med kort teknisk information inom berörda 
områden. Innehåller uppgifter om litteratur, utbildning, kon- 

ferenser och möten, som berör denna sektor. 


Adress: Laboratörio Nacional de Engenharia Civil 
Avenida do Brasil 
Lissabon 5 

Utkommer: Ca 12 gånger per år 

Språk: Portugisiska 

Upplaga: 1 500 

Grundad: 1949 

ISSN: 0032-5090 


Bouw 


Tidskrift som omspånner hela byggprocessen, sociala frågor, eko- 
nomi, arkitektur och teknik. Riktar sig till arkitekter, ingen- 
jörer, byggnadsentreprenörer, tjånstemån inom statliga och 

kommunala institutioner. Stort antal fotografier och teckningar. 


Adress: Bouw 
P 0 Box 299 
Rotterdam 3003 
Utkommer: Varannan vecka 


Språk: Holländska 
Upplaga: 7 000 
Grundad: 

ISSN: 


BRE News/Building Research Establishment 
(Förr: t om nr 19 1972 BRS News) 


Organ för Building Research Establishment. Artiklar som tar upp 
dess forskningsverksamhet, bl a materialtester. Ger också en 
förteckning över nyutkommen litteratur. 


Adress: Building Research Station 
Garston 
Watford WD2 7JR 

Utkommer: 1 gång per kvartal 

Språk: Engelska 

Upplaga: 23 000 

Grundad: 1967 

ISSN: 


Building 
(Förr: Builder) 


Täcker hela konstruktionsområdet. Behandlar bl a arkitektur och 

formgivning, stadsplanering och regional planering. Presenterar 

artiklar om forskning och nya metoder. Till största delen mycket 
korta artiklar i form av notiser. Innehåller också en avdelning 

med förteckningar över byggprodukter och ledande tillverkare. 


47 


* 48 


* 49 


Adress: The Builder House 
P O Box 135 
London WC2B 5IN . 
Utkommer: 1 gång per vecka 
Språk: Engelska 
Upplaga: 25 000 
Grundad: 1842 
ISSN: 0007-3318 


Building and Contract Journal 
(Förr: Building and Contract Journal for Ireland) 


 Omspånner hela byggnads- och anlåggningsindustrin på hela Irland. 


Adress: Irish Publishing Co Ltd 
44 Lower Leeson Street 
Dublin 2 

Utkommer: Varannan vecka 

Språk: Engelska 


Upplaga: 6 000 
Grundad: 1964 
ISSN: 0007-3350 


Building and Environment 
(T om 1975: Building Science) 


Vetenskapliga artiklar som behandlar byggande, 1 synnerhet betong- 
konstruktion, materialbeskaffenhet. Konstruktionsberäkningar. 


Adress: Pergamon Press 
Headington Hill Hall 
Oxford OX3 OBW 

Utkommer: 1 gång per kvartal 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1965 
ISSN: 0360-1323 


Building Research and Practice 

Batiment International 

(T o m 1972: Build International, med en fransk och en engelsk 
upplaga.) 


Internationellt organ för CIB. Publicerar föredrag och andra doku- 
ment från CIBs olika kongresser och möten. Långre vetenskapliga 
artiklar, som framför allt behandlar byggnadskonstruktion och 


 byggnadsmaterial. 


Adress: Batiment International 
4, avenue du Recteur-Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Varje nummer innehåller artiklar på engelska och franska 
Upplaga: 4 000 
Grundad:' 1968 
ISSN: 0007-3237 


* 50 Building Research News 
Actualités DRB 


Utges av National Research Council of Canada, Division of Building 
Research. Presenterar kortfattat resultat av olika forskningspro- 
jekt inom konstruktionsområdet. Presentation av litteratur, kon- 
ferenser och symposier av intresse. 


Adress: National Research Council of Canada 
Division of Building Research 
Ottawa 

Utkommer: 3/4 gånger per år 

Språk: Engelska, franska 


Upplaga: 25 000 
Grundad: 1962 
ISSN: 0007-361X 


Building Services, the Journal of the Chartered Institution - se 
The Journal of the Chartered Institution of Building Services 


* 51 Building Systems Design 
(Förr: Air Conditioning, Heating and Ventilating) 


Skrift som behandlar kylteknik, luftbehandling, uppvärmning, av- 
lopp och energifrågor, ur såvål tekniska som ekonomiska aspekter. 
Studier av inom- och utomhusmiljöer. 


Adress: BSD Inc 
476 Branch Avenue 
Little Silver, N J 07739 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 15 000 

Grundad: 1904 

ISSN: 0002-2284 


* 52 Built Environment 
(Förr: Official Architect and Planning) 


Riktar sig till alla intresserade av byggmiljö, arkitekter, pla- 
nerare, konsulter. Varje nummer tar upp ett sårskilt tema, som 

t ex planering och utformning av internationella flygplatser, 
byggmiljö i Japan. 


Adress: George Godwin Ltd 
The Builder House 
P O Box 135 
London WC2B 5JN 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 4 500 

Grundad: 1937 

ISSN: 0045-3463 


x 53 Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées 


54 


* 55 


Publicerar huvudsakligen artiklar som belyser forskning och forsk- 
ningsresultat, som uppnåtts av det centrala och de regionala la- 
boratorierna. Artiklarna behandlar väg- och vattenbyggnad och i 
samband dårmed forskning rörande cement, stål, betong. Konstruk- 
tionsberåkningar. Utges av Ministère de 1'Equipment et de 
l'Aménagement du Territoire. 


Adress: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
58, boulevard Lefébre 
15732 Paris Cedex 15 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Franska, sammandrag på ryska, spanska, tyska, engelska 
Upplaga: 

Grundad: | 

ISSN: 0458-5860 


BW - se Bauwirtschaft 


BWK. Brennstoff-Wårme-Kraft 


Utges av Verein Deutscher Ingenieure. Organ för Nationale Komitee 
des Weltenergiekonferenz fir die Bundesrepublik Deutschland, 
Deutscher Dampfkesselausschuss (DDA), VDI-Gesellschaft Energie- 
technik, Gesellschaft fir Praktische Energiekunde e V, Forschungs- 
stelle fär Energiewirtschaft, Fachgemeinschaft "Dampferzeuger" 
inom Fachverband Dampfkessel-Behålter- und Rohrleitungsbau e V 
(FDBR). Tekniska artiklar som behandlar olika typer av energi- 


kållor (olja, gas, kårnkraft, kol etc) och presenterar tekniska 


lösningar för deras anvåndning för uppvårmning och elektricitet 
inom industrin och samhållet i övrigt. Även ekonomiska aspekter. 


Adress: VDI Verlag GmbH 
Postfach 1139 
4000 Diisseldorf 1 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska, sammandrag på engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1949 

ISSN: 0006-9612 

Byggeindustrien 


Tidskrift för byggteknik. Varje nummer behandlar ett sårskilt tema, 
byggande av idrottsanlåggningar, användning av ADB inom byggindu- 
strin osv. Stor vikt vid fotografier och teckningar. Vånder sig 
framför allt till entreprenörer. 


Adress: Teknisk Forlag 
Skelbaekgade 4 
1717 Köpenhamn V 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Danska 

Upplaga: 3 775 

Grundad: 1950 

ISSN: 0007-750X 


* 56 Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (Cahiers CSTB) 


En samling teknisk-vetenskapliga artiklar inom byggnadskonstruk- 
tionsområdet. Presenterar åven regler och normer inom området 
genom sina Documents DTU (Documents Techniques Unifiés), vilka 
åven ingår i lösbladssamlingen REEF, en samling byggnormer, som 
åven innehåller lagtexter och franska byggstandarder. Denna 
samling kan köpas som separat prenumeration. I prenumerationen 

på Cahiers CSTB ingår åven tidskrifterna Recherche et Architecture 
och Building Research & Practice. 


Adress: Centre Scientifique et Technique du Batiment 
4, avenue du Recteur-Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 

Utkommer: 10 gånger per år 

Språk: Franska, sammandrag och innehållsförteckning på engelska, 
spanska 

Upplaga: 6 000 

Grundad: 1948 

ISSN: 0008-9850 


57 Cahiers Techniques du Moniteur 


Teknisk information inom byggbranschen. Projektpresentationer samt 
presentation av nya regler och normer. 


Adress: Usine Publications S Å 
B P 47902 
75065 Paris Cedex 02 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Franska 

Upplaga: 7 000 

Grundad: 1975 

ISSN: 


58 Casabella 


Adress: Gruppo Editoriale Electa SpA 
Via Goldoni 1 
20129 Milano 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska, italienska 

Upplaga: 20 000 

Grundad: 1928 

ISSN: 0008-7181 


59 Chartered Municipal Engineer 
(Förr: Institution of Municipal Engineers. Journal) 


Organ för the Institution of Municipal Engineers. Förutom nyheter 
och meddelanden från institutionen publiceras tekniska artiklar 
av kommunalt intresse, t ex väg- och vattenbyggnad, miljövård, 
ekonomiska och planeringstekniska frågor. 


Adress: The Institution of Municipal Engineers 
25 Eccleston Square 
London SWL VINX 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 10 967 

Grundad: 1873 

ISSN: 


60 Chauffage, Ventilation, Conditionnement 


Organ för Association des Ingenieurs de Chauffage et de Ventila- 
tion de France. Korta, tekniskt inriktade artiklar, vilka behandlar 
uppvårmnings- och ventilationsteknik. Presenterar olika energial- 
ternativ för uppvårmning och ger tekniska lösningar. Har åven 
korta aktuella nyheter, vilka presenterar tekniska nyheter och 
nyheter angående utbildning, konferenser, utstållningar osv. 


Adress: Pyc Edition 
254, rue de Vaugirard 
75740 Paris Cedex 15 
Utkommer: 9 gånger per år 
Språk: Franska 
Upplaga: 3 000 
Grundad: 1910 
ISSN: 0009-2029 


61 Computer Graphics and Image Processing 


Adress: Academic Press, Inc 
lil Fifth Avenue 
New York, N Y 10003 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1972 
ISSN: 


* 62 Construction 


Teknisk tidskrift inom områdena byggnadskonstruktion och våg- och 
vattenbyggnad. Presentation av ny teknik och nya maskiner. 


Adress: Construction 
29, rue de Bassano 
75008 Paris 
Utkommer: 11 gånger per år 
Språk: Franska 
Upplaga: 4 000 
Grundad: 1946 
ISSN: 0010-6682 


* 63 CSTC Revue 


Organ för Centre Scientifique et Technique de la Construction. 
Teknisk-vetenskaplig tidskrift, vars huvudsakliga syfte år att 
redovisa resultat från forskning och studier inom byggnadssek- 
torn, såvål inom Belgien som i andra lånder. Konstruktionsberåk- 


ningar. 

Adress: Centre Scientifique et Technique de la Construction 
41, rue du Lombard 
1000 Bruxelles 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Franska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 0574-9786. 


DBZ .- se Deutsche Bauzeitschrift 


64 Design 
(Innehåller åven Indian Builder) 


Adress: Builders Publications of India (P) Ltd 
11 Amrita Shergill Marg. 
New Delhi 110003 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 2 000 

Grundad: 1957 

ISSN: 0011-9261 


* 65 Detail/Zeitschrift fär Architektur, Baudetail, Einrichtung 


Dokumenterande tidskrift med korta projektpresentationer och 
detaljritningar. Stort antal fotografier och teckningar. Riktar 
sig framför allt till arkitekter och konstruktörer. 


Adress: Verlag Architektur + Baudetail GmbH 
Postfach 430606 
8000 Miinchen 43 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 14 000 

Grundad: 1961 

ISSN: 0011-9571 


* 66 Deutsche Bauzeitschrift (DBZ) 


Dokumenterande tidskrift med korta projektpresentationer och om- 
fattande avdelningar av ren handbokskaraktår. Stor vikt vid foto- 
grafier och detaljritningar. Riktar sig till arkitekter. 


* 67 


68 


69 


Adress: 


Utkommer: 


Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 
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Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH 
Abteilung CFV 

Postfach 5555 

4830 Gitersloh 1 

12 gånger per år 

Tyska 

25 000 

1953 

0011-4782 


Deutsche Bauzeitung 
(Förr: DB - Deutsche Bauzeitung - Die Bauzeitung) 


Tidskrift för arkitektur, byggteknik och ingenjörsvetenskap. Be- 
handlar nybyggande såvål som renovering och sanering. Projektpre- 
sentationer med fotografier och detaljritningar. | 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Deutsche Verlags-Anstalt GmbH 
Postfach 209 

7000 Stuttgart 1 

12 gånger per år 

Tyska, sammandrag på engelska 
69 000 

1867 

0415-5599 


Deutsches Architektenblatt 


Officiellt organ för Bundesarchitektenkammer. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Forum-Verlag GmbH 
Postfach 185 

7000 Stuttgart 70: 
Varannan vecka 
Tyska 

53 000 

1969 

0012-1215 


Developing Economies 


Organ för Institute of Developing Economies. Behandlar aktuella 
nyheter och ger ekonomiska rapporter, vilka berör handel och 
ekonomi i utvecklingslånder. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Institute of Developing Economies 
42 Ichigaya- Hommura-cho 
Shinjuku-Ku 

Tokyo 

4 gånger per år 

Engelska 

1 500 

1962 

0012-1533 


70 Dimensions/NBS 


71 


Ja 


*x 73 


(Förr: U S National Bureau of Standards, Technical News Bulletin) 


Organ för the National Bureau of Standards, U S Department of 
Commerce. Presenterar NBS arbete och resultat från dess forsk- 
ningsprojekt angående utveckling av nya mät- och testmetoder och 
standarder. Forskningsarbetet inriktar sig på områden som t ex 
energibesparing, brandsäkerhet. Man behandlar även i hög grad data- 
teknikens användningsmöjligheter inom denna typ av forskning. 


Adress: The Superintendent of Documents 
U S Government Printing Office 
Washington, D C 20402 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1919 
ISSN: 0093-0458 
Disasters 


Ett forum för diskussion om vetenskap och teknik rörande katastrof- 
skydd. Tar upp problem som berör förutsågelser av, förebyggande 
åtgårder för och forskning om naturkatastrofer. 


Adress: Pergamon Press, Inc 
Maxwell House, Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 
Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1976 
ISSN: 


District Heating 


Adress: International District Heating Association 
5940 Baum Square 
Pittsburgh, Pa 15206 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 700 

Grundad: LOTS 

ISSN: 0012-401X 


The Dock and Harbour Authority 


Artiklar om byggande av hamnar och skeppsdockor (varvsarbete). 
Täcker även områden som kustskydd, sjötransporter och naviga- 
tionshjålpmedel. Konstruktionsberåkningar. 


"Adress: Foxlow Publications Ltd 


19 Harcourt Street 
London WIH 2AX 


74 


76 


en) 
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Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 3 500 

Grundad: 1920 

ISSN: 0012-4419 


Domus 


Korta projektpresentationer av modern arkitektur och inredning. Pre- 
sentationerna grundar sig på fotografier och ritningar. 


Adress: Editoriale Domus SpA 
Viale del Ghisallo 20 
20151 Milano 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Italienska, engelska, franska (en del artiklar även på tyska) 
Upplaga: 57 000 
Grundad: 1928 
ISSN: 0012-5377 


DPA. Danmarks Praktiserande Arkitekter 
Innehåller bl a projektbeskrivningar. 


Adress: Avispostkontoret 
1535 Köpenhamn V 

Utkommer: 3 gånger per år 

Språk: Danska 

Upplaga: 

Grundad: 1963 


ISSN: 


The Ecologist 


En allmäninriktad, icke-teknisk tidskrift som behandlar ekologi och 
hur den påverkas av människans ingrepp. Miljövård. 


Adress: The Ecologist 


c/o Edward Goldsmith, Ed. 
73 Molesworth Street 
Wadebridge, Cornwall PL27 7DS 
Utkommer: 10 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 10 000 
Grundad: 1970 
ISSN: 0012-9631 


Ekistics 


Utges av Athens Centre of Ekistics inom Athens Technological Organiza- 
tion. Tar upp problem i samband med bebyggelse. Speglar olika i- och u- 
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lånders specifika problem, åven ur historiskt perspektiv. Samhålls- 
planering och regionalpolitik. 


Adress: Athens Centre of Ekistics 
P O Box 471 | 
Aten 136 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 


Upplaga: 5 000 
Grundad: 1955 
ISSN: 0013-2942 


78 Electrical Times 


Korta artiklar som i nyhetsform behandlar elteknikens olika områden. 
Nya metoder, ny utrustning, ekonomiska aspekter, arbetsmarknad, industri. 


Adress: IPC Electrical-Electronic Press Ltd 
Dorset House 
Stamford Street 
London SEIL 9LV 

Utkommer: 1 gång per vecka 

Språk: Engelska 

Upplaga: 19 000 

Grundad: 1891 

ISSN: 0013-4414 


* 79 Electrical World 


Korta nyheter såvål som långre tekniskt inriktade artiklar, som be- 
handlar elteknik ur olika synvinklar. Lägger stor vikt vid presenta- 
tion av olika metoder för energibesparing. 


Adress: McGraw-Hill Inc 
1221 Avenue of the Americas 
New York, N Y 10020 
Utkommer: 2 gånger per månad 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1874 
ISSN: 0013-4457 


80 Elektrotechnische Zeitschrift (ETZ-a) 


Organ för Energietechnische Gesellschaft inom VDE/Verband Deutscher 
Elektrotechniker. Teknisk-vetenskapliga artiklar som behandlar 
elektroteknik och energiteknik. Även korta nyhetsbetonade artiklar 
som presenterar mässor, kongresser, ny utrustning osv. 


Adress: VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstrasse 33 
1000 Berlin 12 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska, engelska 

Upplaga: 8 000 | 

Grundad: 1880 

ISSN: 0341-1362 
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81 Elektrowårme International (Ausgabe B) 


82 
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84 


(Förr: Internationale Zeitschrift für Elektrowårme) 


Organ för Deutsches Komitee fär Elektrowärme, Elektrowårme- 
Institut Essen und Hannover, Zentralverband der Elektro- 
technischen Industrie e V (ZVEI), Fachverband Elektrowårme- 
anlagen. Tekniska artiklar som behandlar användningen av el- 
värme inom industri och hushåll samt kommersiellt. 


Adress: Vulkan-Verlag Dr W Classen 
Haus der Technik 
Postfach 7049 
4300 Essen 1 
Utkommer: Utgåva A 6 gånger per år 
Utgåva B 6 gånger per år 
Språk: Utgåva B huvudsakligen tyska, åven artiklar på 
engelska och franska förekommer 
Upplaga: 4 000 
Grundad: 1931 
ISSN: 0340-3513 


Element und Fertigbau 
(Förr: Fertigbau. Ingår: Industrialisierung des Bauens) 


Facktidskrift som behandlar industrialisering av bostadsbyggande. 
Korta artiklar som tar upp industriell tillverkning av fårdigtill- 
verkade delar till bostadshus samt beskriver montering av för- 
tillverkade hus. Går åven in på detaljbeskrivningar. 


Adress: Fachverlag Ernst Aly 
Jahnstrasse 13 
8032 Gråfelfing 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Tyska 
Upplaga: 4 600 
Grundad: 1963 
ISSN: 0013-5925 


Energletechnik 


Teknisk-vetenskapligt inriktad tidskrift som behandlar frågor 
rörande energiproduktion och -konsumtion. 


Adress: VEB Deutscher Verlag fir Grundstoffindustrie 
Karl-Heine-Strasse 27 
7031 Leipzig 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1951 
ISSN: 0013-7421 


Energy - The International Journal 


Tekniska artiklar som tar upp olika problem betråffande energi- 
frågor, teknologi, olika energikållor, tillgång-efterfrågan, 
reserver, besparing, politik. 
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Adress: Pergamon Press 
Headington Hill Hall 
Oxford 0X3 OBW 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1976 
ISSN: 0360-5442 


Energy and Buildings 


Vetenskapliga artiklar som presenterar forskning och forsknings- 
resultat vad gåller energibesparing inom byggsektorn. Presenterar 

t ex former för tillvaratagande av solenergi, olika metoder för 

att minska energikonsumtion i redan befintliga byggnader, kostnads- 
analyser av energisparmetoder. Även konstruktionsberåkningar. 


Adress: Elsevier Sequoia S A 
P O Box 851 
1001 Lausanne 1 
Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1977 
ISSN: 0378-7788 


Energy Conversion 
(Förr: Advanced Energy Conversion) 


Teknisk-vetenskaplig tidskrift som publicerar forskningsresultat 
som behandlar energiomvandling, energikållor och energisystem, 
samt problem i samband med reglering och kontroll. 


Adress: Pergamon Press 
Headington Hill Hall 
Oxford 0X3 OBW 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1961 
ISSN: 0013-7480 


Engineering News-Record 


Korta artiklar och nyheter, vilka behandlar byggnadskonstruktion, 
väg- och vattenbyggnad. Tar även upp politik, ekonomi och arbets- 
marknad inom området. Riktar sig till entreprenörer. Internationell 
tåckning. 


Adress: McGraw-Hill Inc 
1221 Avenue of the Americas 
New York, N Y 10020 
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Utkommer: 1 gång per vecka 
Språk: Engelska 
Upplaga: 111 900 

Grundad: 1874 

ISSN: 0013-807X 


Environment and Behavior 


Informerar om experimentellt och teoretiskt arbete angående 

den fysiska omgivningens inflytande på månskligt beteende- 
mönster. Rapporter från forskning om miljöer som formats i 
syfte att påverka månniskor i viss riktning. Studier av miljöer 
som formats för icke-månsklig existens. Studier av planering 
och politik som syftar till kontroll av miljö eller beteende. 


Adress: Sage Publications, Inc 
275 South Beverly Drive 
Beverly Hills, Ca 90212 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1969 
ISSN: 0013-9165 


Environment and Planning A 


Publicerar forskningsrapporter, vilka behandlar analyser och 
systematiska studier av städer och tätortsbebyggelse. Ämnen 

som geografi, sociologi, ekonomi, statistik och planerings- 

processer. 


Adress: Pion Ltd 
207 Brondesbury Park 
London NW2 5JN 
Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1969 
ISSN: 


Environment International 


Tåcker hela miljövårdsområdet. Presenterar förutom åmnen som 
berör uppkomst, sanering av och förebyggande åtgårder för olika 
typer av föroreningar, även tolkningar av lagar, regler och 
standarder. Publicerar åven upplaga med speciella teman. 


Adress: Pergamon Press Inc 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


FL 
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ETZ-a - se Elektrotechnische Zeitschrift 


Fernwårme International. District Heating. Chauffage Urbain 


Utges av Arbeitsgemeinschaft Fernwårme e V inom VDEW samt Union 
Internationale des Distributeurs de Chaleur (UNICHAL). Teknisk 
tidskrift som behandlar olika problem rörande fjårrvårme; tek- 
niska frågor, ekonomi (energibesparing), politik. 


Adress: Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektri- 
zitåtswerke GmbH 
Stresemannallee 23 
6000 Frankfurt 70 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Tyska, engelska, franska, med sammandrag på dessa språk 
Upplaga: 

Grundad: 1972 

ISSN: 0340-3572 


Finlands Kommunaltidskrift 
(Finsk version: Suomen Kunnallislehti) 


Utges av Finlands Stadsförbund. Tar upp olika kommunala angelägen- 
heter som t ex hälso- och åldringsvård, barnomsorg, skolväsen, 
bostadsbyggande. Presenterar budgetar och ekonomiska utvecklings- 
tendenser. Rapporter från viktiga kommunala möten och konferenser. 


Adress: Finlands Stadsförbund 
Riksdagsgatan 4 
00100 Helsingfors 10 
Utkommer: 10 gånger per år 
Språk: Svenska 
Upplaga: 1 300 (på svenska), 7 000 (på finska) 
Grundad: 1916 
ISSN: 0355-6093 


Fire Research 


Presenterar originalartiklar, referat, diskussioner m m angående 
brandforskning. 


Adress: Elsevier Sequoia S A 
P O Box 851 
1001 Lausanne 1 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 1976 
ISSN: 


* 94 Forum för ekonomi och teknik 


Behandlar olika aktuella problem inom ekonomi och näringsliv, in- 
och utrikeshandel, arbetsmarknad. Presenterar resultat- och 
balansråkningar från olika finska företag. Även en avdelning 

med tekniska nyheter. Är jåmte Vårme- och sanitetsteknikern enda 
svenskspråkiga tidskrift inom byggområdet. 


Adress: Förlagsföreningen Forum r f 
Alexandersgatan 19A10 
00100 Helsingfors 10 

Utkommer: 20 gånger per år 

Språk: Svenska 

Upplaga: 11 029 

Grundad: 1968 

ISSN: 0533-070X 


95 Forum Städte Hygiene 
(Förr: Forum Umwelthygiene) 


Organ för Rüsselsheimer Arbeitskreise "Hygiene des Abwassers" e V, 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft vid Technische Universität 
i Hannover, Arbeitsgemeinschaft Giessener Universitåtsinstitut fir 
Abfallwirtschaft. Tidskrift för forskning och teknik inom vatten-, 
mark- och luftvård. 


Adress: Patzer Verlag GmbH u. Co. KG 
Postfach 4707 
3000 Hannover 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


96 Gas Engineering and Management 
(Förr: Institution of Gas Engineers. Journal) 


Adress: Institution of Gas Engineers 
17 Grosvenor Crescent 
London SWIX 7ES 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 5 404 

Grundad: 1961 

ISSN: 


97 Gas. Wasser. Wårme 


Organ för Österreichische Vereinigung fir das Gas- und Wasser- 
fach. 
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Adress: Österreichische Vereinigung fir das Gas- und 
Wasserfach 
Ebendorferstrasse 10 
1010 Wien 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 


Upplaga: 1 100 
Grundad: 1947 
ISSN: 0016-5018 


Geoforum 


Internationellt inriktad tidskrift inom området geoteknik. Be- 
handlar särskilt förhållandet månniska-mark. 


Adress: Pergamon Press Inc. 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 

Utkommer: 6 gånger per år 


Språk: Engelska, franska, tyska 
Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 0016-7185 


Gesundsheits-Ingenieur (G I) 


Tidskrift som behandlar inomhusmiljö, uppvårmning, sanitetsteknik, 
vatten- och avlopp, miljöskydd. Långre, tekniska artiklar. Konstruk- 
tionsberåkningar. 


Adress: R Oldenburg Verlag GmbH 
Postfach 801360 
8000 Minchen 80 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 4 000 

Grundad: 1877 

ISSN: 0016-9277 


G I - se Gesundsheits-Ingenieur 


Ground Engineering 


Information för alla som sysslar med väg- och vattenbyggnad över 
och under marknivå. Tar upp åmnen som dammbyggnad, pålning, grund- 
låggning, byggplatsundersökningar. 


Adress: Foundation Publications Ltd 
7 Ongar Road 
Brentwood, Essex 
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Utkommer: 8 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 3 000 

Grundad: 1968 

ISSN: 0017-4653 


gwf. Gas, Erdgas 


Organ för Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bundes- 
verband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW), Technische 
Vereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (FIGAWA), Wirtschaft- 
liche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG (WV). Tekniska 
artiklar, vilka tar upp gas- och energifrågor. Varje nummer presen- 
terar ett speciellt åmne inom området. Meddelanden från berörda 
organ. Konstruktionsberåkningar. 


Adress: R Oldenburg Verlag GmbH 
Rosenheimer Strasse 145 
8000 Miinchen 80 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 4 500 

Grundad: 1858 

ISSN: 0016-4909 


gwf. Wasser, Abwasser 


Tidskrift som i långre tekniska artiklar behandlar vatten och 
avlopp. Man tar bl a upp frågor som berör grundvatten och miljö. 


Adress: R Oldenburg Verlag GmbH 
Rosenheimer Strasse 145 
8000 Miinchen 80 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 3 200 

Grundad: 1858 

ISSN: 0016-3651 


Heating, Air-Conditioning and Refrigeration 


Organ för South African Institute of Refrigeration and Air Con- 
ditioning. 


Adress: Pithead Press (Pty) Ltd 
Box 9002 
Johannesburg 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 


Upplaga: 3 250 
Grundad: 1968 
ISSN: 0017-9353 


104 The Heating and Air Conditioning Journal 
(Förr: Steam and Heating Engineer. Innehåller åven: The Steam 
Engineer, Heating och The Industrial Heating Engineer.) 


Korta tekniska artiklar om vårmeinstallation och luftbehandling. 
Energifrågor. Större delen av tidskriften ågnas åt presentation 
av olika produkttillverkare och nytt material. 


Adress: Maclean-Hunter Ltd 
30 Burlington Street 
London WLX 2AE 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 16 745 

Grundad: 1931 

ISSN: 0017-9361 


* 105 Heating and Ventilating Engineer 


Tekniska artiklar, kommentarer och nyheter, i vilka man behandlar 
värmesystem och olika energiproblem i samband därmed samt luft- 
konditionering. Presenterar nya produkter inom dessa områden. 
Vånder sig till ingenjörer. 


Adress: Technitrade Journals Ltd 
886 High Road 
London N12 9SB 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 5 800 

Grundad: 1927 

ISSN: 0017-937X 


* 106 Heating, piping, airconditioning 


Tekniska artiklar som behandlar värmesystem och olika energiut- 
vinningsmöjligheter samt luftkonditionering. 


Adress: : Reinhold Publishing Co, Inc 
Two Illinois Center, Suite 1300 
233 N Michigan Avenue 
Chicago, I1 60601 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 23 000 

Grundad: 1929 

ISSN: 0017-940X 


* 107 Heron 


Utges gemensamt av Stevin-laboratoriet, Tekniska Högskolan i Delft 
och IBBC Institute TNO, Rijswijk. Innehåller huvudsakligen artiklar 
baserade på forskning inom dessa institutioner. Vetenskapliga ar- 
tiklar som behandlar materialkonstruktion och materiallåra. 
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“PLO 


Adress: Technische Hogeschool te Delft 
Department of Civil Engineering 
Stevin Laboratory 
c/o L van Zetten 


Box 49 

Delft 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 


Upplaga: 1 200 
Grundad: 1970 
ISSN: 0046-7316 


HLH. Zeitschrift für Heizung, Lüftung, Klimatechnik-Haustechnik 
(Förr: Heizung. Lüftung. Haustechnik) 


Organ för Verein Deutscher Ingenieure, Gesellschaft Technische 
Gebäudeausrüstung, Heizungs-Klima-Haustechnik. Tekniska artiklar 
om värmesystem och ventilationsteknik. Energifrågor i samband 
härmed. Kostnadsanalyser. Konstruktionsberäkningar. 


Adress: VDI-Verlag GmbH 
Graf-Recke-Strasse 84 
Postfach 1139 
4000 Düsseldorf 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 5 500 

Grundad: 1950 

ISSN: 0017-9906 


Hoch- und Tiefbau 


Organ för Schweizerischer Baumeisterverband. 


Adress: Verlag Hoch- und Tiefbau 
Weinbergstrasse 49 
Zürich 6 

Utkommer: 2 gånger per månad 

Språk: Tyska, franska, italienska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 0046-7677 


Human Settlements 


Utges av Centre for Housing, Building and Planning, Department 
of Economic and Social Affairs inom FN. Tar upp ekonomiska, 
sociala och tekniska aspekter angående byggande, bebyggelse 
och samhållsplanering i olika lånder (sårskilt u-lånder). 
Rapporter från kongresser, konferenser och kommittéarbeten. 
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Adress: Human Settlements 
Centre for Housing, Building and Planning 
United Nations 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 3 500 

Grundad: 1971 

ISSN: 0046-8231 


IABSE Periodica 
(Periodica AIPC, IVBH Periodica) 


IABSE Periodica år en samlingspårm som består av fyra olika publika- 
tioner från IABSE (International Association for Bridge and 
Structural Engineering). Publikationerna år följande: 


1. IABSE Bulletin (Bulletin AIPC; IVBH Bulletin) 
Information om föreningen, förteckningar över medlems- 
lånder, information om konferenser och kongresser. 


2. IABSE Journal (Journal AIPC, IVBH Journal) 
Tekniska artiklar om våg- och vattenbyggnad. Konstruktions- 
beråkningar. 

3. IABSE Structures (Constructions AIPC, IVBH Bauwerke) 
Tar upp byggande och väg- och vattenbyggnad. 


4. IABSE Surveys (Revues AIPC, IVBH Berichte) 
Tekniska artiklar om olika typer av byggmaterial (stål, betong 
etc). Materialprovning. 


Adress: IABSE - ATPC - IVBH 
ETH - Hönggerberg 
8093 Zurich 

Utkommer: 64 gånger per år. 


Språk: Engelska, franska, tyska, med sammandrag på dessa språk 
Upplaga: 
Grundad: 1977 
ISSN: 15 037747294 
2 0377-726% 
3. 0377-7886 
4. 0377-7251 


IF - se Industrialization Forum 


Industrialization Forum (IF) 


Utges gemensamt av University of Montreal, Harvard University, 
Massachusetts Institute of Technology, University of Illinois, 
Washington University. Speciella temanummer som tar upp olika 
sektorer inom konstruktionsbranschen som t ex undervattensbyggande, 
datateknikens roll inom konstruktionsindustrin. Belyser byggindu- 
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strialiseringen. 


Adress: IF, Faculté de 1"'Aménagement 
Université de Montréal 
P O Box 6128 
Montréal 101, Québec 
Utkommer: 4-5 gānger per år 
Språk: Engelska, åven en fransk upplaga 
Upplaga: 2 000- 
Grundad: 1969 
ISSN: 0380-0857 


IFHP Bulletin 


Organ för IFHP (International Federation for Housing and Planning). 
Korta nyheter angående IFHPs verksamhet, konferenser, kongresser, 
publikationer. Behandlar i korta artiklar bl a samhållsplanering i 
olika lånder. 


Adress: International Federation for Housing and Planning 
43, Wassenaarse weg 
Haag 

Utkommer: 5 gånger per år 

Språk: Engelska, tyska, franska 


Upplaga: 1 700 
Grundad: 1961 
ISSN: 0020-6660 


ILR - se International Lighting Review 


L'Industria delle Costruzioni 


Organ för Associazione Nazionale Costruttori Edili. Projektpresen- 
tationer från olika områden. Bostadsbyggande, byggande av offentliga 
anlåggningar, brobyggande osv. Stor vikt vid fotografier och teck- 
ningar. 


Adress: Edilstampa s r 1 
Via Guattani, 20 
00161 Rom | 
Utkommer: 2 gånger per månad 
Språk: Italienska, engelska, sammandrag på tyska, franska, spanska 


Upplaga: 14 500 
Grundad: 1967 
ISSN: 


Industrial Health 


Organ för National Institute of Industrial Health. Innehåller veten- 
skapliga originalartiklar inom miljövårdsområdet. 


Adress: National Institute of Industrial Health 
2051 Kizuki Sumiyoshi-cho 
Kawasaki 211 


2 ME å 


Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 1 000 

Grundad: 1963 

ISSN: 0019-8366 


* 116 Informes de la construccion 


Artiklar som presenterar olika aktuella byggnadsprojekt, åtföljda 
av ritningar och konstruktionsberåkningar. Behandlar även väg- och 
vattenbyggnad, inredning och inomhusmiljö. 


Adress: Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento 
Costillares (Chamartin) Apartado 19002 
Madrid 33 

Utkommer: 

Språk: Spanska, med sammanfattningar på engelska, franska, tyska 


Upplaga: 4 100 
Grundad: 1948 
ISSN: 0020-0883 


* 117 Ingeniör-nytt 


En polyteknisk tidskrift som riktar sig till ingenjörer och tekniker 
inom administration, produktion, konsultverksamhet, forskning och 
utveckling. Den innehåller reportage, intervjuer, redaktionella ar- 
tiklar och produktbeskrivningar, liksom mer praktiskt inriktat stoff, 
fackartiklar. Ingeniör-nytt har också specialavdelningar och special- 
utgåvor inom de viktigaste tekniska fackområdena och presenterar 
olika distrikt som år sårskilt intressanta ur industriell synpunkt. 


Adress: Teknisk Presse A/S 
Postboks 235, Sköyen 
Oslo 2 

Utkommer: 2 gånger per vecka 

Språk: Norska 

Upplaga: 36 400 

Grundad: 

ISSN: 


*118 International Lighting Review (ILR) 
(Internationale Licht Rundschau, Revista Internacional de 
Luminotecnia, Revue Internationale de 1'Eclairage) 


Behandlar såvål inom- som utomhusbelysning inom olika områden och 

från olika lånder. Vågbelysning, parkbelysning, belysning av offentliga 
byggnader osv. Korta artiklar, vilka framför allt bygger på fotografier, 
åtföljda av korta kommentarer. 


Adress: Stichting Prometheus 
| N Z Voorburgwal 271-287 
Amsterdam 


Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska, tyska, franska, spanska 
Upplaga: 26 000 

Grundad: 1950 

ISSN: 0035-3388 


Internationale Licht Rundschau - se International Lighting Review 


* 119 ISES News 


Organ för International Solar Energy Society. Information och 
nyheter rörande ISES verksamhet. Rapporter från konferenser och 
kongresser samt från olika projekt- och arbetsgrupper. 


Adress: The International Solar Energy Society 
P.O.Box 52 
Parkville, Victoria 
Australien, 3052 

Utkommer: 

Språk: Engelska 

Upplaga:. 

Grundad: 

ISSN: 


IVBH Periodica - se IABSE Periodica 


120 The Japan Architect 


Internationell upplaga av "Shinkenchiku". Innehåller översikter 
och kommentarer över våg- och vattenbyggnad och arkitektur. 


Adress: The Japan Architect Co Ltd 
2-31-2 Yushima 
Bunkyo-kee 
Tokyo 113 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Engelska, sammandrag på franska, spanska 


Upplaga: 15 000 
Grundad: 1925 
ISSN: 0021-4302 


* 121 Journal of Ferrocement 
(Förr: NZFCMA Bulletin, NZFCMA Newsletter) 


Tekniska artiklar som behandlar armerad cementbetong för olika an- 
våndningsområden inom bl a hus- och båtbyggnad. Innehåller en bib- 
liografisk lista över cement- och betongområdet. Organ för Interna- 
tional Ferrocement Information Centre (IFIC) och New Zealand Ferro: 
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Cement Marine Association (NZFCMA). 


Adress: International Ferrocement Information Center 
Asian Institute of Technology 
P.0.Box 2754 


Bangkok 
Utkommer: 64 gånger per år 
Språk: Engelska 


Upplaga: 500 
Grundad: 1972 


ISSN: 


Journal of Occupational Accidents 


Adress: Elsevier Scientific Publishing Co 
Postbus 211 
Amsterdam 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska, franska, tyska 

Upplaga: 

Grundad: 1976 

ISSN: 


Journal of Occupational Psychology 
(Förr: Occupational Psychology) 


Publicerar forskningsrapporter och reportage som behandlar ergonomi. 


Adress: Cambridge University Press 
Bentley House 
200 Euston Road 
London NW1 2DB 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 1 300 

Grundad: 1922 

ISSN: 0305-8107 


Journal of Sound and Vibration 


Organ för the Institute of Acoustics. Publicerar resultat från 
experimentella och teoretiska forskningsarbeten som rör akustik 
och vibration. Fysiska, fysiologiska och psykologiska synpunkter 


Adress: Academic Press Inc (London) Ltd 
24-28 Oval Road 
London NWL 7DX 

Utkommer: 2 gånger per månad 

Språk: Engelska 

Upplaga: 1 450 

Grundad: 1964 

ISSN: 0022-460X 


* 125 Journal of Testing and Evaluation 
(Ersatt Journal of Materials) 


Utges av The American Society for Testing and Materials som en 
del av Testing and Evaluation Series. Presenterar nya tekniska 
data från tester och utvårderingar av material, produkter och 

system. Många av artiklarna som presenteras utgör en grund för 
nya eller förbåttrade standardmetoder inom området. 


Adress: ASTM Headquarters 
1916 Race Street 
Philadelphia, Pa 19103 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 3 000 

Grundad: 1966 

ISSN: 0090-3973 


126 Journal of the Acoustical Society of America 


Högvetenskaplig tidskrift som tåcker hela området akustikbuller. 
Ger åven praktiska lösningar på olika bullerproblem. 


Adress: American Institute of Physics 
335 East 45th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 8 094 

Grundad: 1929 

ISSN: 0001-4966 


127 Journal of the Air Pollution Control Association 


Teknisk-vetenskaplig tidskrift som tar upp luftföroreningsproblem; 
olika typer av föroreningar, uppkomst, kontroll, tekniska lösningar. 


Adress: The Air Pollution Control Association 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, Pa 15213 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 9 000 

Grundad: 1951 

ISSN: 0002-2470 


128 Journal of the American Concrete Institute 


Organ för the American Concrete Institute. Korta, allmänt hållna 
såväl som längre tekniska artiklar om betong och betongkonstruk- 
tioner. Rapporter från konferenser, projekt- och arbetsgrupper. 
Innehåller ACI-standarder. 
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Adress: American Concrete Institute 
P 0 Box 19150 
Redford Station 
Detroit, Mi 48219 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 16 000 

Grundad: 1929 

ISSN: 0002-8061 


Journal of the American Institute of Planners 


Tidskrift som behandlar planering, samhällsplanering ur ekonomisk, 
social, politisk och teknisk synpunkt. Presenterar stadsplanering 
ur historiskt perspektiv. En stor del av skriften ägnas åt bok- 
recensioner. | 


Adress: The American Institute of Planners 
1776 Massachusetts Avenue N W 
Washington, D C 20036 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 16 000 

Grundad: 1925 

ISSN: 0002-8991 


The Journal of the Chartered Institution of Building Services 
(Innehåller "gamla" The Building Services Engineer samt Light and 


Lighting) 


Korta, tekniskt inriktade artiklar, vilka behandlar uppvärmning och 
belysning. Presenterar material inom området. 


Adress: Building Services Publications Ltd 
Builder House 
1-3 Pemberton Row 
Red Lion Court, Fleet Street 
London EC4P 4HL 


Utkommer: 

Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1978 
ISSN: 


Journal of the Construction Division. Proceedings of the American 
Society of Civil Engineers 


Artiklar vilka tar upp såvål tekniska frågor (materialteknik) som 
administrativa och ekonomiska frågor inom konstruktionsområdet. Kost- 
nadsanalyser, planering och beslutsfattande. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 


132 


x 133 


* 134 


Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 0569-7948 


Journal of the Engineering Mechanics Division. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers 


Längre tekniska artiklar inom civilingenjörsområdet. Väg- och vatten- 
byggnad. Konstruktionsberäkningar. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
| 345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 2 700 
Grundad: 1956 
ISSN: 0044-7951 


Journal of the Environmental Engineering Division. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers | 
(Förr: Journal of the Sanitary Engineering Division) 


Vetenskapliga artiklar som behandlar olika miljöproblem. Undersök- 
ningar av bl a luft- och vattenföroreningar, försök med nya åter- 
vinnings- och reningsmetoder osv. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 6 400 

Grundad: 1956 

ISSN: 0090-3914 


Journal of the Geotechnical Engineering Division. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers | 
(T o m 1974: Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division) 


Tekniska artiklar inom området geoteknik. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 1956 

ISSN: 0093-6405 
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Society of Civil Engineers 
Tekniska artiklar om olika aspekter av vattenbyggnad. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 


Upplaga: 3 600 


Grundad: 1956 
ISSN: 0044-796X 


Journal of the Illuminating Engineering Society 
Tekniska artiklar som behandlar belysning och elteknik. 
Adress: Illuminating Engineering Society of North America 


345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 3 200 
Grundad: 1971 
ISSN: 


The Journal of the Institution of Engineers, Australia 


Tidskrift, vars syfte är att tillhandahålla information om de 
senaste nyheterna inom framför allt områdena väg- och vattenbygg- 
nad och bergsteknik. Korta artiklar av allmängiltigt intresse. 
Informationen riktar sig till ingenjörer verksamma inom landet. 


Adress: The Institution of Engineers 
No 1 Chandos Street, 3rd Floor 
St Leonards, NSW 2065 

Utkommer: 25 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 30 000 

Grundad: 1929 

ISSN: 0020-3319 


Journal of the Irrigation and Drainage Division. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers 


Tekniska artiklar om bevattning, dränering, grundvattenundersökningar. 
Energifrågor i samband därmed. | 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 2 500 
Grundad: 1956 
ISSN: 0044-7978 


* 139 Journal of the Power Division. Proceedings of the American 
Society of Civil Engineers 


Artiklar vilka behandlar energifrågor (vattenkraft, kårnkraft, 
sol- och jordvårmeenergi osv) ur såväl tekniska som ekonomiska, 
administrativa och historiska aspekter. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: Oregelbundet 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


* 140 Journal of the Structural Division. Proceedings of the American 
Society of Civil Engineers 


Tekniska artiklar inom konstruktionsområdet (bl a stål- och betong- 
konstruktioner, materialprovning, konstruktionsberåkningar). 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 6 600 

Grundad: 1956 

ISSN: 0044-8001 


x 141 Journal of the Surveying and Mapping Division. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers 


Tekniska. artiklar som behandlar kartlåggning och lantmåteri. Nya 
tekniska metoder, utrustning och framtida utveckling tas bl a upp. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: Oregelbundet 


Språk: Engelska 
Upplaga: 
Grundad: 1966 


ISSN: 0003-1143 


*.142 Journal of the Urban Planning and Development Division. Proceedings 
of the American Society of Civil Engineers 


Behandlar olika aspekter av samhållsplanering (trafikplanering bl a) 
och miljövård. Även energifrågor. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 


Utkommer: Oregelbundet 


Språk: Engelska 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 0569-8081 


* 143 Journal of the Water Resources Planning and Management Division. 
Proceedings of the American Society of Civil Engineers 


Tekniska artiklar som behandlar metoder och forskning i samband 
med vattenbyggnad och vattenvård. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y. 10017 

Utkommer: Oregelbundet 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


* 144 Journal of the Waterway, Port, Coastal and Ocean Division. Pro- 
ceedings of the American Society of Civil Engineers 
(Förr: Journal of the Waterways, Harbours and Coastal Engineering 
Division) 
Tekniska artiklar som behandlar frågor rörande hamnanlåggningar, 
kust och hav (erosion, havsforskning, vågenergi), kanaler. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 2 400 

Grundad: 1956 (Nytt namn fr o m 1977) 

ISSN: 


145 Kampf dem Lärm 


Organ för Deutscher Arbeitsring für Lårmbekåmpfung e V. Tekniska 
artiklar som framför allt presenterar praktiska lösningar på 
olika bullerproblem. 


Adress: Springer-Verlag 
Heidelberger Platz 3 
1000 Berlin 33 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 3 000 

Grundad: 1954 

ISSN: 0022-8249 
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Ki - se Klima und Kålte Ingenieur 


KK - se Die Kålte- und Klimatecknik 


Klima und Kålte Ingenieur (Ki) 
(Bildad genom sammanslagning av: Kålte Klima-Praktiker och Kålte- 
technik-Klimatisierung) 


Teknisk informationstidskrift för kyl- och vårmeinstallation, inom- 
husklimat, ventilationsteknik, energifrågor. 


Adress: C F Miller, Grossdrickerei und Verlag GmbH 
Postfach 270729 
7500 Karlsruhe 21 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 4 000 

Grundad: 1973 

ISSN: 0340-398X 


Kunststoffe im Bau 
(Sammanslagning av Plasticonstruction och Kunststoffe im Bau (Kib) - 
ett temahäfte om modernt byggmaterial och byggkonstruktion) 


Organ för Institut fir das Bauen mit Kunststoffen (IBK) och Intercon- 
tinental Club for Plastics Use in Building and Building Engineering. 
Behandlar användandet av olika plastmaterial inom byggnadsindustrin. 
Tar även upp produktionstekniska aspekter. Redovisar forskning inom 
området. 


Adress: Carl Hanser Verlag 
Postfach 860420 . 


8000 München 80 
Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Tyska, sammandrag på engelska 
Upplaga: 

Grundad: Nytt namn fr o m 1977 

ISSN: 0343-3129 


Kurzberichte aus der Bauforschung 


Sammanfattningar av enskilda forskningsprojekt inom byggvåsendet. 
Artiklarna skrivs av forskarna sjålva. 


Adress: Informationsverbundzentrum Raum und Bau der Fraunhofer- 
Gesellschaft | 
Silberburgstrasse 119 A 
7000 Stuttgart 1 

Utkommer: 12 gånger per år med två håften, del 1 och 2. Dessutom 
utges ibland häften som tar upp ett särskilt forsknings- 


område 
Språk: Tyska 
Upplaga: 
Grundad: 


ISSN: 
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Kyoto Technical University, Disaster Prevention Research Institute. 
Bulletin 


Adress: Kyoto University 
Disaster Prevention Research Institute 
Gokasho 
Uji 611 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 1951 

ISSN: 0454-7675 


Die Kålte- und Klimatechnik (KK) 
(Förr: Kålte) 


Korta, tekniska artiklar, vilka behandlar inomhusklimat, kylteknik, 
uppvårmning. 


Adress: A W Gentner Verlag 
Postfach 688 
7000 Stuttgart 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 4 800 

Grundad: 1947. Nytt namn fr o m 1976 

ISSN: 0343-2246 


Landskap 
(Förr: Havekunst) 


Nordisk tidskrift för trådgårds- och landskapsplanering. Stor vikt 
vid fotografier och teckningar. 


Adress: Arkitektens Forlag 

Nyhavn 43 

1051 Köpenhamn K 
Utkommer: 8 gånger per år 
Språk: Danska, norska, svenska, sammandrag på finska och engelska 
Upplaga: 1 800 
Grundad: 1923 
ISSN: 0023-8066 


Magazine of Concrete Research 


Organ för Cement and Concrete Association. Teknisk tidskrift som 
redovisar forskning vad gäller cement och betong. Artiklarna be- 
handlar bl a materialprovning och användandet av betong och cement 
i olika konstruktioner. 
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Adress: The Cement and Concrete Association 
Wexham Springs 
Slough SL3 6PL 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 4 500 

Grundad: 1949 

ISSN: 0024-9831 


Masalah Bangunan / Housing, Planning & Building Problems 


Korta artiklar om bostadsbyggande (även energifrågor), byggmetoder, 
byggforskning och samhällsplanering i Indonesien. Tar upp speciella 
problem som uppstår vad gäller klimat, arbetsmarknadsfrågor, industri- 
alisering. 


Adress: Directorate of Building Research 
U N Regional Housing Centre 
Jalan Tamansari 84 


Bandung 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 


Upplaga: 1 000 
Grundad: 1956 
ISSN: 0025-4436 


Materialprifung, Materials Testing, Matériaux, Essais et Recherches 


Organ för Fachnormenausschuss Materialprifung (FNM) inom Deutsches 
Institut fir Normung (DIN). Tekniska artiklar som presenterar 
materialprovning - forskning och resultat. Olika metoder presen- 
teras. 


Adress: VDI-Verlag GmbH 
Postfach 1139 
4000 Disseldorf 1 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 
Upplaga: 2 000 
Grundad: 1959 
ISSN: 0025-5300 


Materials and Structures. Research and Testing - se Matériaux et 
Constructions. Essais et Recherches 


Matériaux et Constructions. Essais et Recherches. Materials and 
Structures. Research and Testing 
(Förr: RILEM Bulletin) 


Organ för RILEM (International Union of Testing and Research Labora- 
tories for Materials and Structures). Teknisk tidskrift som behandlar 
materialprovning och materialbeskaffenhet. Ger översikter över nya re- 
kommendationer från RILEM samt rapporterar från konferenser och sym- 
posier. 


Adress: CDR - Centrale des Revues 
B P 119 
93104 Montreuil Cedex 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Engelska, franska 
Upplaga: 1 700 
Grundad: 1952 
ISSN: 0025-5432 


156 Mazingira 


Tidskrift som diskuterar utvecklingen inom i- och u-länder ur 
miljövårdssynpunkt. Presenterar problem specifika för vissa områden 
och diskuterar teknologiska lösningar. 


Adress: Pergamon Press, Inc 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska, franska, spanska 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


157 Middle East Construction 


Adress: New World Publishers Ltd 
Surrey House 
Throwley House 
Sutton, Surrey 

Utkommer: 10 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 7 800 
Grundad: 

ISSN: 


158 Mobilia 
Tidskrift för möbelarkitektur och formgivning. 


Adress: Mobilia Press A/S 
Staget 12 
3070 Snekkersten 
Utkommer: 8 gånger per år 
Språk: Danska, engelska, franska, tyska 
Upplaga: 5 000 
Grundad: 1955 
ISSN: 0026-7228 


159 Le Moniteur des Travaux Publics et du Batiment 


Ger information för fackfolk når det gåller anlåggningsarbeten, 
husbyggande, bostadspolitik, ytbehandlingar, byggmaskiner, om- 
rådesplanering etc. 


Adress: Usine Publications S Å 
B P 47902 
75065 Paris Cedex 02 
Utkommer: 1 gång per vecka 
Språk: Franska 
Upplaga: 83 000 
Grundad: 1903 
ISSN: 0026-9700 


* 160 Mur 
(Förr: Tegl) 


Korta artiklar och projektpresentationer, illustrerade med foto- 
grafier och ritningar. Behandlar arkitektur och byggteknik i sam- 
band med murning. Presentation av nya produkter. 


Adress: Mur-Sentret 
Nedre Vollgt. I 
Oslo 1 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Norska 


Upplaga: 6 400 
Grundad: 1976 
ISSN: 


161 Müll und Abfall 


Facktidskrift för olika typer av avfallsbehandling. Forum för 
diskussion om tekniska och praktiska problem, erfarenheter och 
resultat. 


Adress: Erich Schmidt Verlag 
Genthiner Strasse 30g 
1000 Berlin 30 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1969 
ISSN: 0027-2957 


162 Noise Control, Vibration and Insulation 
(Förr: Noise Control and Vibration Reduction) 


Ger praktiska lösningar på bullerproblem. Artiklarna riktar sig 
till tekniker. 


Adress: Trade and Technical Press Ltd 
Crown House 
Morden 
Surrey SM4 5EW 

Utkommer: 9 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


* 163 Norsk VVS 


Organ för Norsk Forening for Varme- Ventilasjon- og Sanitaer- 
teknik. Tekniskt inriktade artiklar som behandlar vårme- och 
sanitetsteknik, ventilation. Presenterar tekniska nyheter, firma- 
nyheter, litteratur inom området. 


Adress: Skarland Press A/S 
Postboks 1602, Vika 
Oslo 1 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Norska, sammandrag på engelska 


Upplaga: 3 000 
Grundad: 1958 
ISSN: 0029-2265 


Norske arkitekturkonkurranser - se Arkitektnytt 


* 164 NT - Nordisk Tråtidskrift 


Utges av en sjålvågande institution i samarbete med Traebranschens 
Oplysningsråd (TOP), Danmark, Puuinformaatio r y, Finland, Tråin- 
formation AB, Sverige. Beskrivning av byggprojekt, beråkningar och 
utförande av tråkonstruktioner, nya material och konstruktions- 
element, orientering om forskning. Riktar sig till myndigheter, 
trå- och byggvaruhandeln, byggmåstare, arkitekter och ingenjörer 
inom området. 


Adress: NT 
AUC /Danmarksgade 19 
9000 Aalborg 
Utkommer: 1 - 2 gånger per år 
Språk: Danska, norska, engelska eller svenska 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 
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Offshore 


Adress: Petroleum Publishing Co 
Box 1260 
Tulsa, Ok 74101 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 19 300 

Grundad: 1954 

ISSN: 0030-0608 


Offshore Engineer 


Adress: Thomas Telford Ltd 
26-34 Old Street 
London ECIV 9AD 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 13 325 

Grundad: 1975 

ISSN: 0305-876X 


Overseas Building Notes 


Varje utgåva innehåller en långre artikel som tar upp byggande 
och byggutveckling i u-lånder. Problem specifika för dessa områden 
behandlas. 


Adress: Overseas Division 
Building Research Station 
Garston 
Watford WD2 7JR 

Utkommer: 8 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 2 000 

Grundad: 1950 

ISSN: 0030-7432 


Periodica AIPC - se IABSE Periodica 


Periodica Polytechnica. Architecture 


Utges av Technical University i Budapest. Teknisk-vetenskapliga 
artiklar om teori och praktik inom arkitektur. Varje nummer tar 
upp ett speciellt område till behandling. 
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Adress: Kultura Foreign Trade Co 
P O B 149 
Budapest 62 

Utkommer: 4 gānger per år 

Språk: Engelska, franska, tyska, ungerska med sammandrag på 
dessa språk 


Upplaga: 
Grundad: 1957 
ISSN: 0031-5346 


Periodica Polytechnica. Civil Engineering 


Teknisk-vetenskaplig tidskrift som utges av Technical University 
i Budapest. Vanligtvis behandlas i varje nummer ett speciellt ämnes- 
område inom civilingenjörsområdet. 


Adress: Kultura Foreign Trade Co 
P O B 149 
Budapest 62 
Utkommer: 2 gånger per år (4 nummer) 
Språk: Engelska, tyska, ungerska 


Upplaga: 1 200 
Grundad: 1957 
ISSN: 


Plan og Bygg 
(Förr: Bygg) 


Tekniskt informativt organ och språkrör för bygg- och rådgivande 
ingenjörsområden inom Norske Sivilingeniörers Forening, Den Poly- 
tekniske Forening, Norges.Ingeniörorganisasjon - NITO och Råd- 
givende Ingeniörers Forening. Ger i korta artiklar information om 
tekniska och industriella frågor inom bygg- och anlåggningsbranschen. 
Tar åven upp ekonomiska och samfundsmåssiga sidor samt presenterar 
institutioner inom sektorn. 


Adress: Ingeniörforlaget A/S 
Ingeniörenes Hus 
Boks 2476, Solli 


Oslo 2 
Utkommer: 10 gånger per år 
Spraak; Norska 


Upplaga: 10 000 
Grundad: 1952 
ISSN: 


Plumbing Engineer 


Organ för American Soceity of Plumbing Engineers. 
Adress: Miramar Publishing Co 

2048 Cotner Avenue 

Los Angeles, Ca 90025 


Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 8 000 

Grundad: 1973 

ISSN: 


* 172 Proceedings. The Institution of Civil Engineers. Part 1. Design 
and Construction 


Teknisk tidskrift som framför allt tar upp utformning och konstruk- 
tion inom väg- och vattenbyggnadsområdet. Även ekonomiska aspekter. 


Adress: The Institution of Civil Engineers 
P 0 Box 101 
London EC1P 1JH 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 20 500 

Grundad: 1972 

ISSN: 0307-8361 


* 173 Proceedings. The Institution of Civil Engineers. Part 2. Research 
and Theory 


Presenterar forskning; experimentella, matematiska och teoretiska 
aspekter inom området våg- och vattenbyggnad. Tekniska artiklar, 
konstruktionsberäkningar. 


Adress: The Institution of Civil Engineers 
P O Box 101 
London ECIP 1JH 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 11 500 
Grundad: 1972 
ISSN: 0307-8361 


174 Proceedings of the IEEE. The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 


Tekniskt-vetenskapliga artiklar, forskningsprojekt och resultat från 
elektronikens olika anvåndningsområden. 


Adress: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 
445 Hoes Lane 
Piscataway, N J 08854 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 40 000 

Grundad: 1913 

ISSN: 0018-9219 
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Progressive Architecture 


Korta projektpresentationer av modern och nyskapande arkitektur. 
Stor vikt vid fotografier och ritningar. 


Adress: Reinhold Publishing Company Inc 
600 Summer Street 
Stamford, Ct 06904 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 63 000 

Grundad: 1920 

ISSN: 0033-0752 


Public Health Engineer 


Officiellt organ för Institution of Public Health Engineers. Inne- 
håller dokument som presenterats vid institutionens konferenser 

och vid internationella symposier inom områdena miljö- och hälso- 
vård, VA-teknik. Presenterar också aktiviteterna vid dess regionala 
enheter. 


Adress: The Institution of Public Health Engineers 
32 Eccleston Square 
Westminster 
London SWIV 1PB 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 3 600 

Grundad: 1895 

ISSN: 0300-5925 


Public Works 


Tidskrift, som i korta, ibland mer tekniskt inriktade artiklar be- 
handlar offentliga arbeten som rör stad, kommun och stat. Man tar 
upp problem inom områden som våg- och vattenbyggnad, avfalls- och 
renhållningsfrågor, vattenförsörjning. 


Adress: Public Works Journal Corporation 
Box 688 
Ridgewood, N J 07451 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 32 000 

Grundad: 1896 

ISSN: 0033-3840 


Rakennustaito 


Kortare artiklar som behandlar arkitektur och byggnadskonstruktion. 
Detaljbeskrivningar. 
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Adress: Rakennusmestarien Keskusliitto 
Fredrikinkatu 53A 
00100 Helsingfors 10 

Utkommer: 20 gånger per år 

Språk: Finska 

Upplaga: 7 800 

Grundad: 1906 

ISSN: 0048-6663 


Rakennustekniikka 
Korta tekniska artiklar som behandlar väg- och vattenbyggnad. 


Adress: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
Meritullinkatu 16A5 
00170 Helsingfors 17 

Utkommer: 8 gånger per år 

Språk: Finska, sammandrag på engelska 

Upplaga: 4 000 

Grundad: 1945 

ISSN: 0033-913X 


Rakenteiden Mekaniikka. Journal of Structural Mechanics 


Teknisk-matematisk tidskrift inom området väg- och vattenbygg- 
nad. Konstruktionsberäkningar. 


Adress: Helsinki University of Technology 
Department of Civil Engineering 
Rakentajanaukio 4A 
02150 Espoo 15 

Utkommer: 

Språk: Finska, sammandrag på engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 


RAS. Rohr, Armatur, Sanitär, Heizung 


En informationstidskrift för fackhandeln. Korta artiklar och nyhets- 
notiser som behandlar kylteknik, uppvärmning, sanitetstekniska in- 
stallationer. Presenterar framför allt nya produkter och produktions” 
industrin 1 sin helhet. Stor vikt vid fotografier. 


Adress: Krammer-Verlag 
Postfach 170062 
4000 Düsseldorf 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 10 500 

Grundad: 1944 

ISSN: 0033-6769 


* 182 Recherche et Architecture 


Ingår i abonnemang på Cahier du CSTB. Korta projektpresenta- 
tioner, fråmst i form av fotografier och ritningar. 


Adress: Recherche et Architecture 
4, avenue du Recteur-Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Franska 

Upplaga: 11 500 

Grundad: 1970 

ISSN: 


* 183 Renewable Energy Bulletin 


Adress: Multi-Science Publishing Co Ltd 
The Old Mill 
Dorset Place 
London E15 1DJ 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1974 
ISSN: 


184 Resources and Energy 


Tidskrift som behandlar energifrågor på internationell nivå, 
inom såväl i- som u-länder. 


Adress: North-Holland Publishing Company 
P O Box 211 
1000 AE Amsterdam 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1978 
ISSN: 


Revista Internacional de Luminotecnia - se International Lighting 
Review 


185 La Revue de 1'Energie 
(Förr: Revue Francaise de l'Energie) 


Analyserar problem rörande energifrågor (kol, elektricitet, atom- 
energi, gas, olja) ur tekniska såvål som ekonomiska och politiska 
aspekter. Följer utvecklingen inom området och presenterar de vik- 
tigaste nyheterna månad för månad. Tar upp grundforskning inom detta 
område. Varje år ger man ut ett specialnummer som behandlar ett 
aktuellt åmne. 


Adress: Editions Techniques et Economiques 
3, rue Soufflot 
75005 Paris 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Franska 
Upplaga: 

Grundad: 1949 
ISSN: 0303-240X 


Revue Internationale de l'Eclairage - se International Lighting Review 


Revue Polytechnique Suisse - se Schweizerische Bauzeitung 


186 Revue Pratique du Froid et.du Conditionnement de l'Air 
(Förr: Revue Pratique du Froid) 


Adress: PYC Edition 
254, rue de Vanguard 
75740 Paris Cedex 15 
Utkommer: 22 gånger per år 
Språk: Franska 
Upplaga: 6 000 
Grundad: 1947 
ISSN: 


Revue Suisse du Chauffage et de la Ventilation - se Schweizerische 
Blätter fir Heizung und Lüftung 


* 187 RIBA Journal 


Presenterar nyheter och utvecklingstendenser inom arkitektur, pla- 
nering och byggnadsindustri 1 stort. Korta projektpresentationer. 
Rapporter från föredrag, symposier och konferenser av betydelse. 
Organ för Royal Institution of British Architects. 


Adress: Royal Institute of British Architects 
66 Portland Place 
London WIN 4AD 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 29 000 

Grundad: 1893 

ISSN: 0035-8932 
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Sanitär- und Heizungstechnik . 


Artiklar och notiser som behandlar planering, beräkning och utform- 
ning av sanitetstekniska och kyl- och värmeinstallationer. Energi- 
frågor i samband härmed. 


Adress: Krammer-Verlag 
Postfach 170062 
4000 Düsseldorf 1 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 18 000 

Grundad: 1911 

ISSN: 0036-4401 


SBZ - Sanitår- Heizungs- und Klimatechnik 
(Sammanslagning av SBZ - Sanitår-Technik, Heizungs- und Lüftungsbau 
och Sanitår-Installation) 


Organ för Zentralverband Sanitår- Heizungs- und Klimatechnik. 


Adress: A W Gentner Verlag 
Postfach 688 
7000 Stuttgart 1 
Utkommer: 2 gånger per månad 
Språk: Tyska 
Upplaga: 8 000 
Grundad: 1946 
ISSN: 


Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 
(Sammanslagning av Nordisk Hygienisk Tidskrift och Work-Environment- 
Health) 


Adress: Association of Environmental Hygiene 
c/o Göteborgs Universitet 
Biomedicinska biblioteket 
Fack 
400 33 Göteborg 3 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Danska, engelska, norska, svenska, sammandrag på engelska, 
franska, tyska 

Upplaga: 600 

Grundad: 1920 

ISSN: 0355-3140 


Scandinavian Refrigeration 
(Innehåller åven Kjöleteknikk og Fryserinåring, Kulde, Kylteknisk 


Tidskrift) 


Utges av kyltekniska föreningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 
Tekniska artiklar som behandlar kylteknik. Energifrågor i samband 
därmed. 


* 192 


*. 193 


194 


— 68 — 


Adress: Scandinavian Refrigeration 
v/Fellesekspedisjonen A/S 
Boks 242, Sentrum 


Oslo 1 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Svenska, norska, danska, engelska, sammandrag på engelska 


Upplaga: 3 G73 
Grundad: 1972 


ISSN: 0048-9301 

Schweizerische Bauzeitung från och med 1979 

Revue Polytechnique Suisse Schweizer Ingenieur und Architekt 
Organ för Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA), 
Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich (GEP), Schwei- 
zerische Vereinigung Beratender Ingenieure (ASIC) .- Tekniska artiklar 
som behandlar olika sektorer inom byggbranschen, såsom t ex bygg- 
nadskonstruktion och väg- och vattenbyggnad. 

Adress: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine 


Postfach 630 

8021 Zürich 
Utkommer: 1 gång per vecka 
Språk: Tyska (åven engelska) 
Upplaga: 5 970 
Grundad: 1883 
ISSN: 0036-7524 


Schweizerische Blåtter för Heizung und Lüftung 
Revue Suisse du Chauffage et de la Ventilation 


Tekniska artiklar om vårme- och ventilationsteknik, inomhusmiljö. 
Energibesparing och olika typer av energikållor tas upp till be- 
handling i samband dårmed. 


Adress: J H Waser AG, Offset und Buchdrick 
Konradstrasse 61 | 
| 8005 Zürich 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Tyska, en del artiklar åven på franska 
Upplaga: 1 700 
Grundad: 1934 
ISSN: 0036-7559 


Scientia Sinica 


Teknisk-vetenskapliga polytekniska artiklar. 


Adress: Guozi Shurdian 
P O Box 399 
Peking 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Engelska, vissa artiklar åven på franska 
Upplaga: 
Grundad: 


ISSN: 


195 


196 


197 


198 


Scientific American 


Polyteknisk tidskrift med teknisk-vetenskapliga artiklar såvål som 
reportage av mer allmångiltigt intresse. 


Adress: Scientific American Inc 
415 Madison Avenue 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 600 000 

Grundad: 1845 

ISSN: 0036-8733 


Social Forces 


Adress: University of North Carolina Press 
Box 2288 
Chapel Hill, NC 27514 

Utkommer: 4 gånger per år 

Språk: Engelska 


Upplaga: 5 000 
Grundad: 1922 
ISSN: 0037-7732 


Society for Underwater Technology. Journal 


Adress: Society for Underwater Technology 
1 Birdcage Walk 
London SWIH 9JJ 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1975 
ISSN: 


Soils and Foundations 
(Förr: Soil and Foundation) 


Organ för The Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering. Innehåller vetenskapliga originalartiklar, vilka be- 
handlar våg- och vattenbyggnad samt arkitektur. 


Adress: The Japanese Society of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering 
1-13-5 Nishi Shinbashi 
Minato-ku 


Tokyo 105 
Utkommer: 4 gānger per år 
Språk: Engelska 


Upplaga: 600 
Grundad: 1960 
ISSN: 0038-0806 


* 199 Solar Energy 


Organ för International Solar Energy Society. Tekniska artiklar om 
solenergiforskning och dess resultat. Även konstruktionsberåkningar. 
Internationell inriktning. 


Adress: Pergamon Press 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1957 
ISSN: 0038-092X 


* 200 Solar Energy Digest 


Behandlar olika former av solenergi och dess användningsområden. 
Tar även upp andra energikällor i samband med detta. Korta artiklar 
1 notisform. 


Adress: Solar Energy Digest 
P 0 Box 17776 
San Diego, Ca 92117 
Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1973 
ISSN: 


ST - se Strassen und Tiefbau 


201 Stadt- und Gebåudetechnik 


Behandlar frågor som rör vårmeinstallationer, isoleringar, sanitets- 
teknik, rörledningsteknik osv. Rationalisering av produktion, ma- 
terialekonomi, teknologi, utvecklingstendenser. Utges av Kombinat 
Technische Gebåudeausriistung Institut. 


Adress: VEB Verlag fir Bauwesen 
Französische Strasse 13/14 
108 Berlin W 8 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1947 
ISSN: 0038-898X 


202 Der Stahlbau 


Teknisk tidskrift som behandlar teori, undersökningar om och anvåndan- 
det av stål och lättmetall inom bl a bro- och byggnadskonstruktion. 
Konstruktionsberåkningar. 
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Adress: Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 
Hohenzollerndamm 170 
1000 Berlin 31 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 6 600 

Grundad: 1930 

ISSN: 0038-9145 


Strassen- und Tiefbau (ST) 


Teknisk tidskrift som behandlar väg- och vattenbyggnad (bl a 
konstruktionsberäkningar, materialprovningar, presentation av 
produktionsindustri). Ger även ekonomiska aspekter. 


Adress: Verlag für Publizitåt 
Auf der Heide 20 
Postfach 10 
3001 Isernhagen HB 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 4 500 

Grundad: 1947 

ISSN: 0039-2197 


The Structural Engineer 


Organ för The Institution of Structural Engineers. Publicerar 
forskningsresultat och annat material som täcker teori och praktik 
inom konstruktionsområdet. Konstruktionsberäkningar. 


Adress: The Structural Engineer 
11 Upper Belgrave Street 
London SWIX 8BH 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 14 500 

Grundad: 1908 

ISSN: 0039-2553 


Suomen Kunnallislehti - se Finsk Kommunaltidskrift 


Tiefbau, Ingenieurbau, Strassenbau 


Facktidskrift för våg- och vattenbyggnad. Presenterar vissa projekt, 
planering och utformning, nya maskiner, metoder och material. 


Adress: Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH 
Postfach 5555 
4830 Gütersloh 
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Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Tyska 

Upplaga: 8 000 

Grundad: 1959 

ISSN: 0340-5099 


Transactions of SHASE, Japan 


Organ för Society of Heating, Airconditioning and Sanitary Engineers 
of Japan. Innehåller vetenskapliga originalartiklar, vilka behandlar 
VVS-teknik. 


Adress: Society of Heating, Airconditioning and Sanitary 
Engineers of Japan 
92 - Chome Kyobashi Chino-Ku 


Tokyo 
Utkommer: 1 gång per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 
Grundad: 1963 
ISSN: 0081-1610 


Transactions of the Architectural Institute of Japan 


Adress: Architectural Institute of Japan 
(Nihon Kenchiku Gakkai) 
3--2-19 Ginza 


Chuo-Ku 

Tokyo 104 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Japanska, engelska 
Upplaga: 
Grundad: 1936 
ISSN: 0003-8555 


Transportation Engineering Journal of ASCE. Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers 
(Förr: ASCE Journal of the Transportation Engineering Division) 


Teknisk tidskrift som behandlar olika typer av transportmedel och 
transportteknik. Tar upp planering, forskning, selektiva studier. 
Kostnadsanalyser. 


Adress: American Society of Civil Engineers 
345 East 47th Street 
New York, N Y 10017 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 5 000 

Grundad: 1969 

ISSN: 


x 209 Travaux 


Officiellt organ för La Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP). Tekniska såvål som mer allmåntillgångliga artiklar som 
behandlar våg- och vattenbyggnad och byggnadskonstruktion. Pro- 
jektpresentationer och presentation av nya maskiner, material och 
metoder. 


Adress: Editions Science et Industrie S Å 
6, avenue Pierre ler de Serbie 
| 75116 Paris 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Franska 
Upplaga: 7 000 
Grundad: 1933 
ISSN: 0041-1906 


210 La Tribune du CEBEDEAU 


Vetenskapliga artiklar angående miljövård, fråmst luft- och vatten- 
föroreningar. 


Adress: Editions Cebedoc 
2, rue A Stevart 
4000 Liege 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Franska 
Upplaga: 1 300 
Grundad: 


ISSN: 0007-8115 


* 211 Tunnels and Tunnelling 


Teknisk tidskrift som tåcker olika aspekter av tunnelanlåggning. 
Tar upp aktuella projekt såvål inom som utom England. Presenterar 
forskning och teori inom området, nya maskiner och metoder. - 


Adress: Morgan Grampian Ltd 
Morgan Grampian House 
30 Calderwood Street 
London SE18 6QH 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 6 000 

Grundad: 1969 

ISSN: 0041-414X 


212 Umschau in Wissenschaft und Technik 
(Sammanslagen med Weltraumfahrt-Raketentechnik) 


Adress: Umschau Verlag 
Stuttgart Strasse 18-24 
6000 Frankfurt 
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Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Tyska 

Upplaga: 12 000 

Grundad: 1847 


. ISSN: 0041-6347 


Underground Space 
(Förr: Underground Space as an Urban Resource) 


Officiellt organ för American Underground Space Association. Be- 
handlar framför allt den tekniska sidan av underjordsbyggande, men 
diskuterar även nya lagar och förordningar. Tar upp ämnen som tunnel- 
anlåggningar, byggande av bergrum för avfallsförvaring etc. 


Adress: Pergamon Press Inc 
Maxwell House 
Fairview Park 
Elmsford, N Y 10523 

Utkommer: 4 gånger per år 


Språk: Engelska 
Upplaga: 

Grundad: 1976 
ISSN: 


Urban Affairs Quarterly 


Facktidskrift med inriktning på samhållsfrågor (socialvård, sociala 
relationer). Diskuterar miljöns, framför allt stadsmiljöns, betydelse 
och inverkan på individers sociala beteendemönster. Socialvårdens be- 
tydelse idag, dess historia och utveckling. 


Adress: Sage Publications Ltd 
P 0 Box 5024 
Beverley Hills, Ca 90212 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 1 736 
Grundad: 1965 
ISSN: 0042-0816 


Urban Ecology 


Facktidskrift som behandlar olika ekologiska processer inom stadsbe- 
byggda områden och mellan bebyggelse och omkringliggande natursystem. 
Tar upp miljöföroreningar och dess konsekvenser. Behandlar social- 
vård och sociala relationer. 


Adress: Urban Ecology 
P O Box 330 
Amsterdam 
Utkommer: 4 gånger per år 
Språk: Engelska 
Upplaga: 


Grundad: 1975 
ISSN: 0304-4009 


SG 


216 Urbanisme 
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Behandlar samhållsplanering och stadsbyggnad ur vetenskaplig, 
social och historisk synpunkt. Ämnen som t ex trafikplanering, 
buller, nedsmutsning, vattenförsörjning. Internationell inriktning. 


Adress: Regirex France 
62, rue Ampére 
75017 Paris 
Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Franska, sammandrag på engelska, spanska 
Upplaga: 4 000 
Grundad: 1932 
ISSN: 0042-1014 


Varme 


Tekniska artiklar om värmeinstallationer och energiförbrukning i 
samband därmed. Presenterar teori och praktik, konstruktionsberäk- 
ningar, nya material och produkter. Tar även upp planeringsfrågor 
på nationell nivå. 


Adress: Forenede Tidsskrifters Forlag 
Klosterstraede 23 
1157 Köpenhamn K 

Utkommer: 6 gånger per år 

Språk: Danska, sammandrag på engelska 

Upplaga: 1 400 

Grundad: 1936 

ISSN: 


Wasser, Luft und Betrieb (WLB) 


Tidskrift för miljövård (vatten och avlopp, luftföroreningar, 
buller). Teori och praktik i korta artiklar och notiser. 


Adress: Krausskopf-Verlag GmbH 
Postfach 2760 
6500 Mainz 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska, sammandrag på engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 0341-2679 


Wasser und Abwasser/Bau-Intern 
(Förr: Wasser und Abwasser) 


Artiklar som tar upp vatten- och avloppsteknik, avfallshantering, 
våg- och vattenbyggnad, stadsbyggnad, bostadsbyggande. Teori och 
praktik, ekonomi och politik, också av allmånt intresse. Utges av 
Staatsministerium des Innern. | 
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Adress: Nord-Stud Werbung GmbH & Co KG 
Menzinger Strasse 37 
8000 Miinchen 19 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Tyska 

Upplaga: 2 500 

Grundad: 1959 

ISSN: 


Water, Air and Soil Pollution 


Teknisk-vetenskapliga artiklar, vilka behandlar vatten-, luft- 
och markföroreningar och miljöeffekter på mark, vatten, etc. 


Adress: D Reidel Publishing Company 
P O Box 17 
Dordrecht 

Utkommer: 8 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 

Grundad: 1971 

ISSN: 0049-6979 


Water and Sewage Works 


Tekniskt inriktad tidskrift som tar upp vattenbyggnad, vattenför- 
sörjning, vattenföroreningar och -vård samt bevattning. Stor vikt 
låggs vid presentation av ny utrustning. 


Adress: Scranton Gillette Communications Inc 
434 S Wabash 
Chicago, Il 60605 
Utkommer: 12 gånger per år, med en extra upplaga i april 
Språk: Engelska 
Upplaga: 31 000 
Grundad: 1882 
ISSN: 0043-1125 


Werk - Architese | 
(Sammanslagning av Werk och Architese) 


Officiellt organ för Bund Schweizer Architekten (BSA), Verband 
Freierwerbender Schweizer Architekten (FSAI), Schweizerischer 
Werkbund (SWB), Schweizerischer Kunstverein, l'OEuvre. Olika 
temanummer som behandlar konst och arkitektur. Projektpresenta- 
tioner med huvudvikt på fotografier och teckningar. Dårutöver 
korta nyheter inom området. 


Adress: Verlag Arthur Niggli AG 
9052 Niederteufen 

Utkommer: 10 gånger per år 

Sprak: Tyska och franska, ibland sammandrag och korta nyheter 
på engelska 

Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 
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* 223 Wind Engineering 


Teknisk tidskrift som presenterar tekniska fakta om utformning och 
installation av vindenergisystem. Tar upp olika metoder för utvinning 
av vindenergi och diskuterar dess anvåndningsområden. Behandlar också 
vindens betydelse för kontroll av luftföroreningar. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


* 224 Vivienda 


Multi-Science Publishing Co Ltd 
The Old Mill 

Dorset Place 

London E15 1DJ 

4 gånger per år 

Engelska, franska 


1977 
0309-524X 


Behandlar boende och bebyggelse i Mexico. Samhällsplanering och 
problem som uppstår i samband med överbefolkning och slumområden. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores 

Barranca del Muerto No. 280 

Mexico 20, D F 

6 gånger per år 

Spanska 


WLB se Wasser, Luft und Betrieb 


* 225 Wohnbau 


Utges av Bundesministerium fir Bauten und Technik (Wohnbauforschung) 
i Wien. Forskning kring lägenhetsbyggande. Sociala, energimåssiga och 
planeringstekniska frågor i samband därmed. Samhällsplanering. 


Adress: 


Utkommer: 
Språk: 
Upplaga: 
Grundad: 
ISSN: 


Sparkassenverlag GmbH 
Grimmelshausengasse 1 
1030 Wien 

12 gånger per år 
Tyska 


1975 


226 World Construction 
(Med Engineering Construction World och Ingenieria Internacional 
Construcción) 


Korta artiklar som behandlar framför allt väg- och vattenbyggnad. 
Stor vikt läggs vid presentation av nya maskiner och övrig utrustning. 


Adress: Dun-Donnelley Publishing Corp 
666 Fifth Avenue 
New York, N Y 10019 

Utkommer: 12 gånger per år 

Språk: Engelska 

Upplaga: 28 500 

Grundad: 1919 

ISSN: 0043-8375 


* 227 World Water 


Kortare artiklar, notiser och projektpresentationer, vilka behandlar 
vattenbyggnad. Presenterar åven olika forskningsprojekt och entre- 
prenader såvål inom som utom England. Bygger stor del av sin doku- 
mentation på fotografier. 


Adress: Thomas Telford Ltd 
Telford House 
P O Box 101 
London EC1B IDP 
Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Engelska, sammandrag på franska, spanska, tyska 
Upplaga: 

Grundad: 1978 

ISSN: 0140-9050 


VST - se Vårme- och Sanitetsteknikern 


* 228 VVS 


Organ för Dansk VVS Teknisk Forening. Behandlar vårmeinstallation, 
ventilations- och sanitetsteknik. Informerar om speciella problem 
inom branschen och orienterar om den tekniska utvecklingen inom 
och utom Danmark. 


Adress: Teknisk Forlag A/S 
Skelbaekgade 4 
1717 Köpenhamn V 

Utkommer: 2 gånger per år 

Språk: Danska 

Upplaga: 3 741 

Grundad: 1965 

ISSN: 0042-1944 


* 229 Värme- och Sanitetsteknikern (VST) 


Tidskrift för VVS-teknik och miljövård. Korta tekniskt inriktade 
artiklar och nyhetsnotiser. Utges av Vårme- och Sanitetstekniska 
Föreningen i Finland. 


Adress: Värme- och Sanitetstekniska Föreningen 
Lönnrotsgatan 22A19 
00120 Helsingfors 12 
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Utkommer: 5 gånger per år 


Språk: Svenska 
Upplaga: 

Grundad: 

ISSN: 0356-6439 


230 Zement-Kalk-Gips (ZKG). Forschung, Herstellung, Verwendung (Edition A) 


Teknisk-vetenskapliga artiklar angående forskning om, tillverkning och 
användning av cement, kalk, gips och betong. Stor annonstidning. 


Adress: Bauverlag GmbH 
Postfach 1460 
6200 Wiesbaden 1 
Utkommer: 12 gānger per år 
Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 
Edition B har tysk text och engelsk översättning av 
alla viktiga artiklar 
Upplaga: 3 000 
Grundad: LILI 
ISSN: 0340-5095 


231 Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Prophylaxe 
(Sammanslagning av Zentralblatt für Arbeitsmedizine und Arbeits- 
schutz och Prophylaxe) 


Organ för Deutsche Gesellschaft für Arbeitsschutz e V. 


Adress: Verlag für Medizin Dr Ewald Fischer 
Blumenthalstrasse 38 
6900 Heidelberg 
Utkommer: 12 gånger per år 
Språk: Tyska 
Upplaga: 1 500 
Grundad: E951 
ISSN: 0340-7047 


x 232 Zentralblatt für Industriebau 


Tar upp planering, teknik och utformning av olika industribyggnader 
runt om i världen. Projektpresentationer som stöder sig på foto- 
grafier och teckningar. 


Adress: Curt R Vincentz Verlag 
Postfach 6247 
3000 Hannover 1 
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Utkommer: 6 gånger per år 
Språk: Tyska 

Upplaga: 3 000 

Grundad: 1955 

ISSN: 0044-4227 


ZKG - se Zement-Kalk-Gips 


233 3 R International. Rohre, Rohrleitungsbau, Rohrleitungstransport 
(Förr: Rohre, Rohrleitungsbau, Rohrleitungstransport) 


Internationellt inriktad teknisk-vetenskaplig tidskrift som tar 
upp såvål tekniska som ekonomiska och juridiska aspekter i sam- 
band med rörledningsteknik och rörledningstransport. 


Adress: Vulkan-Verlag Dr W Classen 
Postfach 7049 
4300 Essen 1 

Utkommer: 12 gånger per år 


Språk: Tyska, sammandrag på engelska, franska 
Upplaga: 

Grundad: t951 

ISSN: 0340-3386 


ROBERT OLSSON TRYCKERI AB, STHLM 1979 


 BYGEDOK 


Härmed översändes vår nya publikation "Utländska 
facktidskrifter inom bygg- och anläggningsområdet". 
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byggdok/institutet för byggdokumentation Postgiro: 40 48 07-0. Bankgiro: 225-7905 
The swedish institute of building documentation Telegramadress: builddoc stockholm 


Adress: Hålsingegatan 49, 113 31 Stockholm Brev och försåndelser bör adresseras till institutet, 
Telefon: 08-34 01 70 ej till enskild tjånsteman. 


